Cartea electronică Proiect Gutenberg de fotografii ale nebuloaselor și clusterelor, de James Edward Keeler Această carte electronică este pentru utilizarea oricui oriunde, fără costuri și cu aproape nicio restricție Puteți să o copiați, să o oferiți sau reutilizați-l în conformitate cu termenii licenței Project Gutenberg incluse cu această carte electronică sau online la www gutenberg org Titlu: Fotografii cu Nebulæ și Clusters Fabricat cu reflectorul Crossley Autor: James Edward Keeler Data lansării: iunie [EBook # ] Limba: engleză *** ÎNCEPUREA ACESTUI PROIECTUL GUTENBERG EBOOK FOTOGRAFII ALE NEBULEI ȘI CLUSTELOR *** Produs de Bryan Ness și Online Distributed Echipa de corecturi la http://www pgdp net (Acest fișier a fost produs din imagini puse la dispoziție cu generozitate de The Internet Archive/American Libraries ) NOTĂ În negativele originale ale subiecților și , există întuneric slab inele care înconjoară imediat unele dintre stele în părțile mai dense ale nebulozitate Acest efect a fost, fără îndoială, accentuat în cele ulterioare procese fotografice Pe plăcuțele acestor două subiecte din volum completat, aceste inele sunt foarte distincte și dau naștere la a suspiciunea că efectul a fost sporit de gravor Un critic examinarea amprentelor pare să confirme acest punct de vedere În original dovezi că aceste inele au fost discrete și nu au fost observate Procesele de finisare din oțel și imprimare par să fi crescut efectul semnificativ, întrucât este mult mai puternic pe foile tipărite pentru ediţie decât în oricare a dovezilor timpurii În măsura în care aceste efecte nu au fost și nu au putut fi descoperite până în foile au fost asamblate în Sacramento pentru legare, nu s-a gândit de dorit să se întârzie emiterea volumului cu câteva săptămâni suplimentare în pentru a avea noi planșe și noi tipărituri ale acestor subiecte realizate de către gravor îndepărtat Observatorul Lick, Muntele Hamilton, noiembrie [Ilustrație: Placuța MAREA NEBULĂ DIN ORION ] PUBLICAȚIILE UNIVERSITĂȚII DIN CALIFORNIA PUBLICAȚII ALE OBSERVATORUL LICK TIPARAT DE AUTORITATEA REGENTELOR UNIVERSITATII VOLUM VIII SACRAMENTO WW SHANNON SUPERINTENDENT AL TIPRIRILOR DE STAT CA UN OMAJU PENTRU AMINTIREA LUI JAMES EDWARD KEELER și ca recunoaștere a marii sale valori ca om și ca astronom, the plăci pentru acest volum au fost furnizate de DOMNUL WILLIAM ALVORD, DL FM SMITH, DOMNUL ROBERT BRUCE, domnișoara JENNIE SMITH, DOMNUL WILLIAM H CROCKER, DOAMNA MATILDA H SMITH, D-NA WILLIAM H CROCKER, DL BENJAMIN THAW, DOMNUL EJ DE SABLA, D-NA WILLIAM THAW, DOMNUL JA DONOHOE, DL ROBERT J TOBIN, D-NA PHOEBE A HEARST, UNIVERSITATEA DIN CALIFORNIA, DOMNUL JOHN B JACKSON, STATUL CALIFORNIA DOMNUL EJ MOLERA, ORGANIZAREA OBSERVATORULUI LICK ON CHARLES W SLACK, ON WARREN R PORTER, ON WILLIAM H CROCKER, REV PETER C YORKE, Comitetul Regeților pentru Observatorul Lick BENJAMIN IDE WHEELER, Președintele Universității WW CAMPBELL, Director și Astronom RH TUCKER,* Astronom CD PERRINE, Astronom HD CURTIS, Mills Acting Astronomer RG AITKEN, Astronom WH WRIGHT, Astronom JH MOORE, Assistent Astronom SEBASTIAN ALBRECHT, Assistent Astronom MISS AM HOBE, Asistent Carnegie GF PADDOCK, Mills Assistant MISS LB ALLEN, Asistent Carnegie EA FATH, Coleg JC DUNCAN, Coleg MISS AE GLANCY, Coleg MISS ME FRANCEZ,* Secretar DOAMNA AJ VAN COOVER, secretar * Absent în concediu FOTOGRAFII CU NEBULÆ ȘI CUMPERE, FACUT CU REFLECTORUL CROSSLEY, DE JAMES EDWARD KEELER, DIRECTORUL OBSERVATORULUI LICK - PREFAŢĂ Când profesorul Keeler a intrat în funcțiile de director al Lick Observator, la iunie , a plănuit să-și dedice timpul de observare pentru câțiva ani pentru a fotografia nebuloasele mai strălucitoare și grupurile de stele, cu reflectorul Crossley Povestea minunatului său succes cu asta instrument dificil este familiar tuturor cititorilor de astronomie literatură: această formă de telescop a fost de fapt născut din nou; si a lui contribuțiile la cunoașterea noastră despre nebuloase au fost epocale Programul de observare al profesorului Keeler a inclus o sută patru subiecte La momentul morții sale plânse, la august , negative satisfăcătoare ale două treimi din obiectele selectate fuseseră asigurat Obiectele nefotografiate au fost în principal cele care intră poziția de observare în lunile nefavorabile de iarnă și primăvară The finalizarea programului a fost încredințată astronomului asistent Perrine Observatorii au fost asistați în principal de domnul HK Palmer și în mai mici diplomă de către domnii Joel Stebbins, CG Dall, RH Curtiss și Sebastian Albrecht Fotografiile profesorului Keeler i-au permis să facă două descoperiri importanță primordială, ca să nu mai vorbim de câteva care abia dacă sunt secundare lor „Pe cer există multe mii de nebuloase neînregistrate A estimarea conservatoare plasează numărul la îndemâna lui Crossley reflector la aproximativ Numărul de nebuloase din cataloagele noastre este dar o mică parte din aceasta ” [Numărul deja descoperit și catalogat nu a depășit Observații ulterioare cu reflectorul Crossley, cu timpi de expunere mai lungi și plăci mai sensibile, faceți-o probabil că numărul de nebuloase descoperite cu acest instrument puternic este de de ordinul a jumătate de milion ] d „Majoritatea acestor nebuloase au o structură în spirală” Fotografiile celor o sută patru subiecte conțin imagini ale de nebuloase neobservate anterior Un catalog al acestora este publicat în volumul de faţă Pozițiile lor, despre care se crede că sunt exacte în termen de ´´, au fost stabilite de domnii Palmer, Curtiss și Albrecht Scopul principal al acestui volum este de a reproduce și pune la dispoziție pentru studiul, nebulele și clusterele mai mari și mai interesante de pe program, şaizeci şi opt la număr Cele treizeci și șase de subiecte nereproduse sunt în cea mai mare parte mici sau aparent nu prezintă un interes special The dificultăţi de a asista la reproducerea fotografiilor astronomice de către procesele mecanice sunt binecunoscute tuturor celor care au făcut încercarea Aceasta pare necesar să recunoaștem, cel puțin în prezent, acele detalii delicate de structură se va pierde, iar asta contrastează între foarte luminos și foarte regiunile slabe vor fi schimbate, mai ales dacă un fundal de cer bun este conservat; cu alte cuvinte, că cele mai bune reproduceri care se pot obține sunt departe fără a face dreptate fotografiilor originale Studii tehnice ar trebui să se bazeze pe negativele originale sau pe copiile pe sticlă După o muncă experimentală considerabilă, implicând mai multe metode și mai multe firme, realizarea de plăci de heliogravură și presa manuală imprimeurile a fost încredințată companiei Photogravure and Color Company din New York Oraș Spre interesul și disponibilitatea continuă a acestei firme de a acționa critica constructivă se datorează în mare parte excelenței rezultatelor Reproducerile costisitoare cu greu ar fi putut fi realizate fără asistență generoasă a donatorilor menționați pe pagina precedentă Descrierea profesorului Keeler a reflectorului Crossley, a metodelor sale de observare, și de principalele rezultate obținute, a fost scris doar un scurt timp înainte de moartea sa Este aici republicat Alte rezultate ale muncii sale sunt descrise în numeroasele lucrări la care se referă notele de subsol CUPRINS Nebuloasa Orion, Frontispiciu Reflectorul Crossley al Observatorului Lick, pagina Lista nebuloaselor și a clusterelor fotografiate, „ Catalogul noilor nebuloase descoperite pe negative, „ Pozițiile nebuloaselor cunoscute determinate din negativele Crossley, " Lista de ilustrații, „ Ilustrații, după „ REFLECTORUL CROSSLEY AL OBSERVATORULUI LICK [ ] De JAMES E KEELER Reflectorul Crossley, în prezent cel mai mare instrument din clasa sa în America, a fost realizată în de Dr AA Common, din Londra, pentru a realizează și testează prin observație practică anumite idei ale sale respectând proiectarea telescoapelor reflectorizante mari Pentru constructie a instrumentului care întruchipează aceste idei, și pentru unele fine astronomice fotografii obținute cu acesta, Dr Common a primit medalia de aur a Societatea Regală Astronomică în În , Dr Common, dorind să facă un telescop mai mare pe o oarecum plan similar, a vândut instrumentul lui Edward Crossley, Esq , FRAS, din Halifax, Anglia Domnul Crossley a oferit telescopului o cupolă de forma obișnuită, în locul acoperișului glisant folosit de fostul său proprietar și a făcut observații cu el timp de câțiva ani; dar climatul din Halifax nu fiind potrivit pentru cea mai bună utilizare a unui astfel de telescop, a consimțit, la cererea dr Holden, pe atunci director al Observatorului Lick, de a prezenta aceasta la această instituție Fondurile pentru transportul telescopului și domului în California și așezându-le pe Muntele Hamilton, au fost abonați de prieteni ai Observatorului Lick, în cea mai mare parte cetățeni ai Californiei Lucrarea a fost finalizată, iar telescopul a fost adăpostit într-un observator adecvat clădire, în [ ] După ce am preluat conducerea Observatorului Lick în , am decis să-mi dedic propriul timp de observare la reflectorul Crossley, deși întregul meu experiența anterioară fusese cu telescoapele cu refracție am fost mai mult dornic în mod deosebit să testez reflectorul cu propriile mele mâini, pentru că astfel de încercări preliminare ale ei care fuseseră făcute au dat naștere oarecum opinii contradictorii cu privire la meritele sale [ ] Rezultatul experienței mele este dat în articolul următor, care este scris în principal cu referire la cititorii americani Dacă am profitat de ocazie să subliniez ceea ce consider defecte în proiectarea sau construcția instrumentului, am făcut acest lucru, nu din orice dorință de a privi un cal cadou în gură, ci în interes a îmbunătățirii viitoare și pentru a face inteligibile circumstanțele sub care lucrarea reflectorului se face acum și se va face în continuare Cele mai importante îmbunătățiri care s-au sugerat au fost într-adevăr deja făcute de Dr Common însuși, în construirea lui telescop de cinci picioare Reflectorul de trei picioare este, în ciuda numeroaselor idiosincrații care fac managementul său foarte diferit de cel manipularea relativ simplă a unui refractor, de departe cea mai mare instrument eficient în Observator pentru anumite clase de lucrare astronomică Cu siguranță nimeni nu are mai multe motive decât mine să apreciez marea valoare a darului generos al domnului Crossley [Ilustrație: DOMOUL REFLECTORULUI CROSSLEY ] Cupola Crossley se află la aproximativ de metri de Observatorul principal, la capăt a unui lung pinten stâncos care se întinde de la vârful Observatorului spre la sud, și pe care se află două dintre casele ocupate de membrii Personalul observatorului Este sub nivelul celui mai jos rezervor, „Huyghens”, care primește debitul de la mașinile hidraulice ale refractorul de de inci și, prin urmare, motorul cu apă furnizat de dl Crossley pentru întoarcerea domului nu poate fi folosit, cu excepția cazului în care o nouă apă sistem - rezervor de preaplin, pompă și moară de vânt - este furnizat In acest respect un sit mai bun ar fi fost un punct pe versantul sudic al „Kepler”, – vârful mijlociu al Muntelui Hamilton – chiar deasupra Huyghens rezervor Nicio adăugare la sistemul de apă actual nu ar fi fost atunci Necesar Panta muntelui din acest loc ar putea tăia vederea orizontul de nord, dar din moment ce telescopul nu poate fi rotit sub pol, aceasta ar fi o chestiune fără consecințe Putere de apă pentru dom nu este însă cu adevărat necesar Pereții cilindrici ai cupolei, cu diametrul interior de - / picioare, sunt dublu, si prevazut cu ventilatoare Deschidere în cupolă, în stânga de la intrare, sunt trei camere mici, dintre care una a fost amenajată ca o cameră întunecată fotografică și alta, care conține un ceas sideral și un telefon, care comunică cu Observatorul principal, ca studiu, în timp ce al treilea este folosit pentru unelte și depozitare Există și o cameră mică pentru motorul cu apă, în cazul în care ar trebui folosit Domul este în prezent alimentat cu apă numai din rezervorul mijlociu, Kepler, care este rezervat pentru scopuri casnice și nu are voie să treacă prin utilaje Domul în sine, de de picioare și inci în diametru, este făcut din tablă plăci nituite pe grinzi de fier Poarta si galeria din lemn, scări și platformă de observare, care sunt suspendate de ea cu tije de fier Aparatul pentru rotirea cupolei este format dintr-un suport circular din fontă înșurubat pe partea inferioară a tălpii și un set de roți dințate care se termină într-o roată de roată, de care atârnă o frânghie nesfârșită Așa cum face cupola nu se întoarce ușor, a fost necesar să se înmulțească angrenajul mecanism astfel încât o tragere de la lungimea brațului de frânghie să miște doar cupola aproximativ un inch În unele poziții ale telescopului, domul nu poate fi s-a mișcat mai mult de șase sau opt inci la un moment dat, fără pericol de a lovi tubul, iar această încetinire a mișcării nu este atunci dezavantajoasă Este numai atunci când cupola trebuie mutată printr-un unghi considerabil, ca în întoarcerea către un obiect proaspăt sau în fotografiarea unui obiect care trece aproape prin zenit, că nevoia de un mijloc mecanic de se simte rotația Fanta de observare, lată de picioare, se extinde considerabil dincolo de zenit Se inchide printr-un oblon dublu, care este actionat de o franghie fara sfarsit Partea superioară, în interiorul cupolei, este, de asemenea, închisă de o hotă sau scut, care servește la protejarea telescopului de orice apă care și-ar putea găsi drumul prin oblon, şi care se rostogoleşte înapoi spre nord când se fac observatii in apropierea zenitului Am montat recent partea de jos jumătate din fantă cu un parbriz, care sa dovedit a fi cel mai util plus Este confectionata din prelata, atasata de sipci care aluneca intre ele cele două grinzi principale, și este ridicată sau coborâtă de haliards, care asigură la crampoane pe șina de nord a galeriei O descriere mai detaliată a cupola a fost dată într-un articol de către domnul Crossley,[ ] din care a fost luată cifra redusă din Fig [ ] Montarea reflectorului de trei picioare a fost foarte complet descris și ilustrat de Dr Common,[ ] astfel încât doar un foarte general descrierea trebuie oferită aici Cea mai importantă caracteristică a montarea este că tubul telescopului, în loc să fie pe o parte a axa polară, ca în construcția obișnuită, este centrală, astfel încât axa de oglinda și axa polară sunt pe aceeași linie când telescopul este îndreptată spre stâlp Axa declinației este scurtă și este susținută de a gât de gâscă masiv fixat la capătul superior al axei polare Oglinda este plasat chiar deasupra axei declinației Greutatea sa și greutatea de întregul tub și capătul ochiului, sunt contrapuse de plăci de plumb, plasate în două cutii de fier, între care trece gâtul de gâscă al axei polare The mare avantaj al acestui aranjament și principiul de control al design, este că telescopul este perfect liber să treacă de meridianul la toate distanțele zenitale Nu este necesară inversarea instrumentului sau este într-adevăr posibil [Ilustrație: REFLECTORUL CROSSLEY ] Pentru fotografia cu expunere lungă, avantajul menționat mai sus este evident, dar este însoțită de anumite dezavantaje Una dintre acestea este că foarte este necesar un dom mult mai mare decât pentru forma obișnuită de montare O alta este cantitatea mare de greutate moartă pe care trebuie să o suporte topoarele; pentru oglinda, în loc să ajute la contrapunerea capătului superior al tubului, trebuie în sine să fie contrapus Când ceva este atașat la capătul ochiului (și în munca astrofizică se atașează întotdeauna lucruri la capătul ochiului a telescop), de la zece până la douăzeci de ori mai multă greutate trebuie plasată în casete de contrapoziție sub axa declinației Unde se găsește cameră pentru greutățile necesare pentru a contrapoza spectrograful Bruce, este a problema pe care inca nu am reusit sa o rezolv În reflectorul său de cinci picioare, dr Common a provocat tubul telescopului leagăn între două urechi mari, care ies din capătul superior al axă polară asemănătoare boilerului, pivotii constituind axa de declinare fiind aproape, dar deasupra, capătul inferior al tubului Oglinda, prin urmare, ajută pentru a contracara capătul superior al tubului Acest lucru îl consider distinct îmbunătăţire Pericol de rănire a unor mase mari de metal în apropierea oglinzii definiția este, după părerea mea, imaginară; cel putin asa ceva nu exista pericol pe Muntele Hamilton, unde variațiile de temperatură sunt neobișnuite mic Experiență cu reflectorul Crossley, precum și cu celălalt instrumentele Observatorului Lick, arată că definiția depinde aproape în întregime pe condiţii externe Primele mele încercări ale reflectorului, așa cum am montat prima dată la Lick Observatory, a arătat că centrul de mișcare era incomod de sus Printre alte dificultăți care decurg din această circumstanță, spectroscopul proiectat dincolo de vârful cupolei, astfel încât a trebuit să fie îndepărtat înainte oblonul putea fi închis În iulie , debarcaderul a fost astfel tăiat jos doi picioare Acest lucru a adus capătul ochiului aproape la nivelul șină de galerie, unde era la o înălțime convenabilă pentru observator când stând pe un taburet de tabără și a făcut toate părțile suportului mai mult accesibil Spre nord și sud, raza telescopului, fiind limitat în aceste direcții de construcția suportului, nu a fost afectat de schimbare, dar telescopul nu poate fi folosit acum la atât de scăzut altitudini ca înainte, în apropierea punctelor de est și vest ale orizontului The singura ocazie de natură să necesite utilizarea reflectorului în acestea pozițiile este apariția unei comete mari în apropierea Soarelui și, după unii considerație, am decis să sacrific aceste șanse de dragul creşterea utilităţii generale a instrumentului Cu excepția cazurilor rare, toate observaţiile se fac în termen de trei ore de la meridian Pentru a adapta montarea la latitudinea Muntelui Hamilton, o formă de pană turnarea, prezentată în ilustrație, fusese asigurată, dar prin unele eroare, care decurge probabil din faptul că telescopul fusese folosit în două latitudini diferite în Anglia, unghiul de turnare a fost de asemenea Grozav Atunci când digul a fost tăiat, suprafața sa superioară a fost astfel înclinată spre sud, pentru a compensa eroarea din turnare Farfurie VII arată instrumentul foarte aproape așa cum este în prezent Axa polară a reflectorului Crossley este un cilindru lung, gol, separate printr-un spațiu de aproximativ o opteme de inch de concentricul său carcasă Ideea a fost să umplem acest spațiu cu mercur și să plutesc cea mai mare parte a împingerii axei, funcția unui știft mic de oțel la capătul inferior fiind doar pentru a stabiliza axa Dar acest mercur flotația, așa cum este aplicată telescopului Crossley, este o iluzie, după cum cred Domnul Crossley găsise deja Mercurul, este adevărat, ameliorează împins într-o oarecare măsură, dar mărește foarte mult latura deja enormă presiune asupra știftului de oțel din partea de jos, creând astfel un rău mult mai mare decât cel pe care se intenţionează să îl remedieze Muncitorii care au montat montajul informează-mă că micul rulment de la capătul inferior al axei polare este prost uzat, așa cum mă așteptam să fie În loc să pună mercur în spațiul destinat acestuia, am turnat, prin urmare, o halbă sau cam asa ceva de ulei, pentru a menține rulmentul inferior lubrifiat Din motivele indicate mai sus, forța necesară pentru a deplasa telescopul în ascensiune dreaptă este poate de cinci ori mai mare decât ar trebui să fie Capătul inferior al axei polare ar trebui să fie echipat cu rulmenți cu bile pentru a prelua tracțiunea și cu o pereche de roți de frecare deasupra; dar ar fi dificil să faci aceste modificări acum Trebuie observat că dezavantajele flotației cu mercur sunt considerabil mai mari la Muntele Hamilton decât la latitudinea pentru care telescopul a fost proiectat [Ilustrație: REFLECTORUL CROSSLEY ] După cum sa menționat deja mai sus, raza de acțiune a telescopului este limitată la la sud prin construirea montajului Cel mai mare sudic declinaţia care se poate observa este de ° În Anglia acest lucru ar fi, fără îndoială marcați limita stabilită de condițiile atmosferice, dar la Muntele Hamilton ea Ar fi ușor să fotografiați obiecte cu ° mai la sud, dacă telescopul ar putea fi indicat spre ei Ceasul original de conducere sa dovedit a fi cel puțin ineficient fără un control electric, a fost realizat un nou și puternic ceas de conducere producătorul de instrumente de la Observator, din proiectele profesorului Hussey În ea plan general este ca cel al refractorului de de inci Înfăşurarea aparat, cuprins în turnarea mare a montării originale, are nr menține puterea și nu poate fi ușor echipat cu unul Ceasul ar putea în nici un caz nu poate fi înfăşurat în timpul unei expuneri fotografice, din cauza tremurături însoțite de operație, dar ar fi ceva mai convenabil ca stelele să rămână pe farfurie în timpul înfăşurării Cu putin practică, totuși, se poate da ceasul fără a-l opri efectiv, deși obiectul trebuie ulterior adus înapoi la locul său prin intermediul mișcarea lentă în ascensiunea dreaptă Două detectoare au fost montate recent pe reflectorul Crossley Unul are un obiect-sticlă cu deschidere de patru inchi și opt picioare și șase inci focală lungime, cu un câmp de aproximativ ° ´, care este foarte aproape de cel fotografic câmpul telescopului principal Standardele sale sunt fixate pe unul dintre colțuri tuburile reflectorului Celălalt găsitor are un obiectiv de trei inci și a câmp mare Nu fusese montat când era fotografia pentru farfurie făcut Când un telescop este folosit pentru fotografiarea obiectelor din apropierea stâlpului, cu expuneri lungi, axa polară trebuie ajustată destul de precis, pt altfel centrele de mişcare ale stelelor şi ale telescopului nu vor de acord, iar imaginile stele vor fi distorsionate Este adevărat că cu a suport de placă cu două glisiere, ca cel folosit cu reflectorul Crossley, o stea - și anume, steaua călăuzitoare - este forțată să rămână într-un loc fix poziție față de placă; dar mișcarea diferențială a alte stele le determină să descrie arcuri scurte, sau trasee, în jurul acesteia stea ca centru O parte considerabilă a primăverii anului a fost petrecută în eforturi de a perfectiona reglarea axei polare, operatie care, din cauza formei particulare a montajului, oferă neobișnuit dificultăți În primul plan care a fost încercat, reflectorul a fost folosit ca tranzit instrument Înclinarea axei declinației a fost determinată cu a nivelul suspendat care fusese furnizat de domnul Crossley, cercul orar și axa polară fiind foarte ferm prinsă Corecția ceasului fiind cunoscută din evidențele ținute la Observator, colimația și azimutul constantele au fost găsite prin formulele uzuale Această metodă nu a reușit să dea rezultate satisfăcătoare şi s-a constatat ulterior că declinarea şi axa polară nu era exact în unghi drept Există doar o singură parte a cerului pe care telescopul poate fi inversat; și anume stâlpul O metodă care promitea bine și la care a fost ceva timp cheltuit, constă în fotografiarea stâlpului (axa declinaţiei fiind orizontală) permițând stelelor din apropiere să se deplaseze timp de zece sau cincisprezece minute, apoi rotind axa polară cu ° și fotografiend din nou polul pe aceeași farfurie Jumătate din distanța dintre imagini dă eroarea de axa polară, care, dacă placa este orientată corect, este ușor rezolvat în componente orizontale și verticale; în timp ce distanţa de fiecare imagine din centrul plăcii este această eroare crescută sau diminuat de două ori abaterea axei telescopului În acest caz, componenta verticală depinde de citirea cercului de declinație și componenta orizontală dă eroarea de colimare Aceasta metoda nu a reușit totuși să dea rezultate consistente, în principal din cauza instabilitatea oglinzii și a fost abandonată S-a dat în cele din urmă utilizarea oglinzii mari în scopuri de reglare sus, iar axa a fost ajustată prin observațiile lui Polaris cu lung găsitor, în mod obișnuit Pentru a ajunge la steaua de jos punctul culminant tubul de căutare a trebuit să fie aruncat din paralelism cu telescopul principal Placa de bază nu are un centru de rotație definit în azimut și penele și rangele folosite pentru deplasarea acestuia fiind incerte în acțiunea lor, a Telescopul ceasului, prevăzut cu un ocular micrometru, era bine fixat la montaj pe parcursul acestor operațiuni, în așa fel încât un semn pe orizontul sudic putea fi observat printr-una din ferestrele dom Erorile axei polare au fost în cele din urmă reduse în interiorul limitele erorii de observare Cercul orar mobil și roata motoare a reflectorului Crossley are două seturi de gradări Șurubul de antrenare a fost aruncat din viteză, cercul este rotit până când vernierul exterior indică timpul sideral, după care șurubul de antrenare este aruncat din nou în viteză Vernierul interior este apoi setat la ascensiunea dreaptă a obiectului pentru care se dorește observa Ca o inconsecvență, de importanță minoră, în proiectarea montare, pot observa că mișcarea lentă în ascensiunea dreaptă schimbă citirea vernierului exterior în loc de a celui interior În practica, cu toate acestea, nici un inconvenient nu este cauzat de această construcție În primele experimente și lucrări fotografice cu Crossley telescop, neregulile la conducere au fost o sursă de mare enervare Dr Roberts, în stabilirea condițiilor pe care ar trebui să le îndeplinească un bun telescopul fotografic, spune că o stea ar trebui să rămână divizată în două de a file în ocular timp de două minute o dată Telescopul Crossley era atât de departe de a îndeplini această condiție încât o stea nu și-ar fi păstrat loc două secunde consecutive; și cea mai mare vigilență din partea a observatorului nu a fost suficientă pentru a asigura imagini de stele rotunde pe a placă fotografică Era evident că vina nu era a lui ceas de conducere; de fapt, multe dintre salturile bruste in ascensiunea dreapta, daca explicat în acest fel, ar fi trebuit ca ceasul să meargă înapoi; cu toate acestea, ceasul a fost testat determinând revoluțiile sale să fie înregistrate pe un cronograf la Observatorul principal, împreună cu bătăile a unuia dintre ceasurile standard În acest scop, un atașament de întrerupere a circuitului a fost făcută de domnul Palmer Erorile de ceas au fost în acest fel găsite să fi destul de mic Principala sursă a neregulilor a fost găsită în ascuns roata diferențială superioară a cu încetinitorul Grubb Această roată s-a întors cu frecare incertă, uneori rotindu-se pe axa sa, uneori rămânând în repaus După ce a fost verificat, conducerea a fost mult mai bună și a fost încă îmbunătățit prin repararea unor părți defecte ale trenului Mici nereguli rămân încă Ele par să fie parțial datorate inexactități în tăierea angrenajelor, sau a dinților celor mari roata motoare, iar parțial la arcul diferitelor părți, datorită frecarea foarte considerabilă a axei polare în lagărele sale The neregulile rămase sunt totuși atât de mici încât sunt ușor corectat de șuruburile suportului plăcii glisante și cu rezonabil atenție din partea observatorului, se obțin imagini cu stele rotunde expuneri cu durata de patru ore Oglinda mare, cea mai importantă parte a telescopului, are un deschidere de trei picioare și o distanță focală de picioare , inci Era făcută de domnul Calver Figura sa este excelentă La tăierea conului de raze de la o stea, printr-un cuțit la focar, după metoda de Foucault, iluminarea oglinzii este foarte uniformă, în timp ce steaua discurile, așa cum se văd într-un ocular obișnuit, sunt mici și aproape perfect rundă Nu sunt, cred, chiar atât de bune ca imaginile văzute cu a refractor mare; totuși, sunt într-adevăr foarte bune, după cum urmează vor arăta observațiile stelelor duble, făcute recent în acest scop Mai multe stele duble apropiate au fost examinate în noaptea de aprilie , cu o putere de Vederea era patru pe o scară de cinci The mărimile și distanțele componentelor, așa cum sunt date în tabel, sunt din observațiile recente ale profesorului Hussey cu refractorul de de inci Stea Mag d Rezultatul Obs [greacă: Omega Sigma] ([greacă: phi] Urs Maj ) , ´´ Nerezolvat; de asemenea luminos [greacă: Omega Sigma] , AB , , , , Se rezolvă ușor [greacă: Omega Sigma] , , , , Rezolvat [greacă: Omega Sigma] , Tocmai rezolvat în cel mai bun caz momente Deși limita teoretică a rezoluției pentru o deschidere de trei picioare este neatins în aceste observații, nu cred că oglinda poate face nimic mai bine Oglinda mică, sau plată, la capătul superior al tubului, este circulară diametrul fiind de nouă inci Proiecția sa pe planul lui placa fotografică este deci eliptică; dar proiecţia lui oglinda și celula ei pe planul marii oglinzi este foarte aproape circular Oglinda mica, actionand ca opritor central, are ca efect diminuarea dimensiunea discului central al modelului de difracție, în detrimentul o creștere a luminozității sistemului de inele În acest sens poate se datorează, parțial, inferiorității reflectorului pentru rezolvarea strălucitoare se dublează, în comparație cu un refractor cu aceeași deschidere Pentru în scopuri fotografice, este evident că oglinda este practic perfect Capătul superior al tubului poate fi rotit, purtând cu el platul și capătul ochiului Ori de câte ori poziția este schimbată, oglinzile trebuie să fie re-colimată În practică, este rareori necesar să atingeți reglajul șuruburile oglinzilor în sine Ajustarea se efectuează prin intermediul șuruburi de strângere și închidere la capătul ochiului și o schimbare a liniei de se evită colimarea, în ceea ce privește găsitorii și cercurile The operațiunea este denumită în general, totuși, o ajustare a oglinzi Pentru reglarea oglinzilor există două colimatoare Una dintre acestea este de forma concepută de domnul Crossley [ ] Este foarte convenabil în utilizare și este suficient de precise pentru reglarea capătului ochiului când telescopul este folosit în scop fotografic, în măsura în care locul exact în care se află axa oglinzii mari taie placa fotografică nu este atunci o chestiune de mare importanță, atâta timp cât este aproape de centru Mai mult, după cum s-a spus mai jos, direcția axei se schimbă în timpul unei expuneri lungi Celălalt colimator are o formă datorată inițial, cred, dr Johnstone Stoney Este format dintr-un telescop mic, care se potrivește tub de tragere la capătul ochiului În focarul ocularului sunt, în loc de fire încrucișate, două terminale reglabile, între care poate o scânteie electrică să fie trecut, generat de o mică mașină de inducție, ca un umpletor, ținut în mâna observatorului Terminalele sunt la o asemenea distanță în interior focalizarea principală a obiectivului, că lumina de la scânteie, după reflexia de la plat, pare să provină din centrul de curbură a oglinzii mari Prin urmare, razele sunt reflectate înapoi în mod normal și formează o imagine a scânteii care, atunci când oglinzile sunt perfecte reglare, coincide cu scânteia însăși Precizia acestei metode este foarte grozav Este de fapt disproporționat cu gradul de rafinament atins la alte reglaje ale reflectorului, pentru o presiune usoara de mâna pe tubul de tracțiune sau mișcarea telescopului la o altă altitudinea, distruge instantaneu perfecțiunea ajustării eu am a furnizat acestor colimatoare un adaptor care se potrivește cu fotografia aparat, astfel încât să se poată regla oglinzile fără a fi nevoie să fie scoase acest aparat și înlocuiți-l cu ochiul obișnuit care poartă oculare Pentru observarea vizuală, telescopul Crossley este prevăzut cu șapte oculare, cu puteri variind de la în jos Cea mai mică putere este doar și, prin urmare, utilizează doar inci din oglindă, dintre care sunt acoperit de platul central Prin urmare, are o valoare mică, cu excepția găsirea de scopuri Următoarea cea mai mică putere utilizează de inci din oglindă Celelalte oculare nu cer nicio observație Dar, în timp ce reflectorul Crossley ar fi fără îndoială util pentru diverse tipuri de observații vizuale, aplicațiile sale fotografice sunt considerate ca având cea mai mare importanță și au fost considerate în principal în luarea deciziilor asupra diferitelor schimbări și îmbunătățiri care au fost făcut Interiorul cupolei este luminat noaptea de o lampă mare, care este închis într-o cutie sau un felinar adecvat, prevăzut cu geamuri din sticlă roșie și montat pe un suport portabil Pentru a difuza lumina în partea inferioară parte a domului, unde se desfășoară cea mai mare parte a muncii asistentului, pereții sunt vopsite în roșu aprins; în timp ce pentru a împiedica lumina reflectată să ajungă la placa fotografică, suprafața interioară a cupolei în sine, montarea, iar scările și galeria sunt vopsite în negru mort Observatorul este prin urmare în întuneric relativ, și nu cea mai mică aburire a farfuria, de la lumina roșie de mai jos, este produsă timp de patru ore expunere În puținele ocazii în care se folosesc plăci ortocromatice lampa nu trebuie aprinsă Experimentele au arătat că aburirea plăcii fotografice, în timpul o expunere lungă, se datorează în întregime luminii difuze din cer și este deci inevitabil Din acest motiv draperiile de pânză care dantelă la colțurile tubului telescopului, înglobându-l și stingând lumina din partea inferioară a domului, nu au fost folosite, din moment ce singurele lor efectul ar fi prinderea vântului și provocarea vibrațiilor telescopului Probabil că ar avea un efect redus asupra definiției și, în orice caz nu se putea aștepta să-l îmbunătățească Pentru fotografiarea stelelor și nebuloaselor este prevăzut reflectorul Crossley un suport pentru plăci cu două glisiere, de forma inventată de Dr Common [ ] Acest aparat, care suferise considerabil în transport, și din uzura generală, a fost complet revizuită de către Observator fabricant de instrumente Plăcile au fost îndreptate și diapozitivele remontate A arcul a fost introdus pentru a se opune șurubului de ascensiune dreaptă și a prelua pierderea mișcării - cel mai enervant defect pe care îl poate face un astfel de aparat au și au fost făcute diverse alte îmbunătățiri, ca și necesitatea lor a devenit evident Ele sunt descrise în detaliu mai jos Aspectul actual al capătului ochiului este prezentat în ilustrație The suportul pentru plăci este prezentat, totuși, pe o parte a tubului și acesta latura mai lungă este paralelă cu axa telescopului Acesta nu este un bun poziție pentru capătul ochiului, cu excepția expunerilor scurte În practică, capătul ochiului este întotdeauna plasat pe partea de nord sau de sud a tubului, conform întrucât obiectul fotografiat se află la nord sau la sud de zenit Dreapta Slide de ascensiune este apoi întotdeauna în unghi drept față de axa telescopului și capătul ochiului nu poate ajunge într-o poziție inaccesibilă pentru o perioadă lungă de timp expunere Așa cum suporturile originale din lemn erau deformate și nu puteau fi depindea să rămână în aceeași poziție câteva ore la un moment dat, au fost înlocuite cu altele noi din metal și au fost adăugate șuruburi de strângere, pentru a le ține ferm pe loc Capetele acestor șuruburi sunt prezentate în placă, între arcurile care apasă suportul plăcii de patul acestuia Pentru a ilumina firele transversale ale ocularului de ghidare, un mic electric se folosește lampa, curentul pentru care este coborât din depozit baterie la Observatorul principal Firele grosiere au fost înlocuite cu au fost introduse pânze de păianjen[ ] și reflectoare, pentru a ilumina fir de declinare O lentilă de colimație, plasată la focala sa principală distanța față de filamentul incandescent al lămpii, face ca iluminarea firelor aproape independent de poziția lor pe slide, iar o bucată de sticlă roșie, aproape de lentilă, se îndepărtează eficient tot pericolul de aburire a plăcii Lumina este variată pentru a se potrivi cerinţele de observaţie prin rotirea reflectorului care aruncă lumina in directia ocularului [Ilustrație: SUPORT PENTRU PLACĂ CU DUBLU CURSĂ AL REFLECTORULUI CROSSLEY ] În expunerile lungi este important ca observatorul să știe în orice moment poziția plăcii în raport cu poziția sa centrală sau zero În acest scop, la ambele diapozitive sunt atașate scale cu indici; dar ca nu pot fi văzute în întuneric și, chiar dacă sunt iluminate cu lumină roșie, nu putea fi citit fără a scoate ochiul din ocularul de ghidare, I au adăugat doi știfturi scurti, dintre care unul este atașat la partea inferioară a alunecarea ascensiunii drepte, iar cealaltă la ghidajul său, astfel încât punctele coincid atunci când scara arată zero Aceste ace pot fi simțite de degete, iar cu puțină practică observatorul poate spune foarte bine cât de departe placa este din poziția sa centrală Nu ar fi foarte greu pentru a îmbunătăți acest lucru, să spunem prin plasarea unui iluminat scară, capabilă de reglare independentă, în câmpul ocularului, dar acei răspund oricărui scop Diapozitivul de declinare este modificat astfel puţin că nu sunt necesare mijloace pentru a-i indica poziţia În acest aparat, așa cum a fost construit inițial, firele încrucișate ale ocularul de ghidare se afla exact în planul plăcii fotografice The observațiile anterioare făcute cu reflectorul Crossley de pe Muntele Hamilton a arătat că aceasta nu este cea mai bună poziție a firelor încrucișate Imaginea lui o stea în ocularul de ghidare, care, când se află în mijlocul glisierei sale, se află aproape trei centimetri de axa oglinzii, nu este rotund, și este forma variază pe măsură ce ocularul este împins sau tras în afară În planul de placa fotografică (presupusă a fi focalizată cu precizie), este a semilună, cu partea convexă îndreptată spre centrul plăcii Această formă de imagine nu este potrivită pentru ghidare precisă In afara de asta poziţia imaginii se schimbă într-un vârf de săgeată, al cărui punct este îndreptată spre axă, iar această imagine poate fi divizată cu mare precizie prin firul ascensiunii drepte Așa cum a făcut și construcția aparatului nu permite schimbarea planului firelor încrucișate, patul de lemn de suportul farfurii a fost tăiat, astfel încât să aducă firele și placa în pozițiile relative adecvate După o experiență suplimentară cu instrumentul, încă o schimbare a fost făcută în această ajustare S-a constatat că focalizarea se schimba adesea foarte perceptibil în timpul unei expuneri lungi și în timp ce imaginea cu vârful săgeții descris mai sus a fost potrivit pentru scopuri de ghidare, forma sa nu a fost foarte afectate de schimbările de focalizare Între semiluna și cel imagini cu vârf de săgeată există o formă de tranziție, în care două bine definite curbele caustice din modelul de aberație se intersectează la un unghi ascuțit The intersecția acestor caustice oferă un punct excelent pentru fire încrucișate și este în același timp foarte sensibil la schimbările de focalizare, care o fac să se deplaseze în sus sau în jos în tiparul general Patul lui suportul farfurii a fost deci ridicat, confruntându-l cu o placă de alamă a grosimea adecvată De ce ar trebui să se schimbe focalizarea telescopului în timpul unei expuneri lungi nu este destul de clar Schimbarea este mult prea mare pentru a fi luată în considerare prin extindere şi contracţia tijelor care formează tubul, în urma modificărilor de temperatura, în timp ce o construcție geometrică simplă arată că o cădere a capătului superior al tubului, mărind distanța plăcii de la axa (nereflectată) a oglinzii, nu poate deplasa focalizarea în a direcție normală cu placa, dacă se presupune că câmpul este plat Efectul observat se datorează probabil faptului că suprafața focală este nu plat, ci curbat În timpul unei expuneri lungi, observatorul păstrează stea călăuzitoare și, prin urmare, foarte aproximativ, toate celelalte stele, în aceleași poziții față de placă; dar el nu are control asupra pozitia axei oglinzii, care, prin modificari de flexie, rataceste neregulat peste teren Prin urmare, poziția de curbură maximă variază, de asemenea, și odată cu ea focalizarea stelei călăuzitoare relativ la fire încrucișate, unde suprafața focală este înclinată considerabil față de câmp de vedere Este sigur că focalizarea se schimbă considerabil, indiferent cauza poate fi și că se obțin cele mai bune imagini fotografice de stele prin păstrarea neschimbată a focalizării stelei călăuzitoare în timpul expunerilor Acest lucru se face prin rotirea șurubului de focalizare al capătului ocular În realizarea fotografiilor nebuloaselor pentru care se află telescopul Crossley prezent angajați în mod regulat, a fost la început practica noastră să ajustam ceasul de conducere cât mai precis posibil la un ritm sideral și apoi, când steaua se îndepărtase prea mult de poziția inițială, din cauza modificări de viteză sau de îndoire, pentru a o readuce prin ascensiunea dreaptă mișcare lentă, observatorul fie închizând glisiera suportului de farfurie, fie urmărind mișcarea stelei cât a putut de bine cu ascensiunea dreaptă şurub În ultima vreme o metodă mai satisfăcătoare, sugerată de domnul Palmer, are fost angajat Mișcarea lentă în ascensiunea dreaptă este de forma lui Grubb,[ ] iar telescopul are două rate ușor diferite, în funcție de dacă roata slăbită este oprită sau lăsată să se rotească liber Ceasul de conducere este ajustat astfel încât unul dintre aceste rate să fie prea rapid, celălalt prea lent La la începutul unei expuneri, roata este, să zicem, deblocată, iar ghidajul Steaua începe să se deplaseze foarte încet spre stânga, urmărind observatorul aceasta cu șurubul suportului pentru plăci Când s-a deplasat suficient de departe, ca indicat de știfturile menționate mai sus, roata este prinsă The steaua își inversează apoi mișcarea și începe să se deplaseze spre dreapta; și așa pe toată durata expunerii Avantajele acestei metode față de cea folosite anterior sunt că steaua nu trebuie să fie niciodată mișcată de lent mișcarea telescopului și că deriva generală a acestuia este cunoscută direcție, astfel încât mișcările sale să poată fi anticipate de observator În astfel se obtin fotografii, cu patru ore de expunere, pe care cele mai mici discuri stelare sunt aproape perfect rotunde în apropierea centrului placă și de la ” la ” în diametru Imaginile stelelor sunt practic rotunde pe un câmp de cel puțin inch sau inchi în diametru Mai departe de centru devin parabolici, dar sunt destul de bine pe toată farfuria, - / pe - / inci Din aceste afirmații se va vedea că mici nereguli la conducere nu mai prezinta dificultati Dar anumite mișcări neregulate ale imaginea încă mai au loc ocazional și până acum nu a fost posibil complet pentru a preveni apariția lor S-a constatat că clema de declinare (mânerul lung cu mișcare lentă atașată la care se arată în ilustrație) nu a fost suficient puternic pentru a ține ferm telescopul în timpul unei expuneri lungi Un surub Prin urmare, a fost adăugată clemă, care forțează sectorul declinat-dintat puternic împotriva unui bloc de fier chiar în spatele lui, restabilind astfel, cred, aranjamentul original al clemei de declinare așa cum a fost proiectat de Dr Uzual Această clemă ține tubul foarte ferm Neregulile la care m-am referit constau in bruste si salturi neașteptate ale imaginii, care apar întotdeauna la ceva timp după telescopul a trecut de meridian Aceste sărituri sunt uneori destul de bune mare - cât o șaisprezece parte dintr-un inch sau Se datorează a două cauze: încovoierea tubului și alunecarea oglinzii pe patul acesteia Când saltul se datorează unor schimbări bruște de îndoire, imaginea se mișcă foarte rapid și vibrează înainte de a se opri în noua sa poziție și la în același timp, se aude adesea un zgomot ușor de la tensiune tije ale tubului Se pare că nu există nici un remediu pentru mișcările bruște ale această clasă Tijele de tensiune sunt montate cât mai strâns posibil fără punând în pericol firele de la capete sau flambajul tuburilor mari de colț Un tub rotund al telescopului, realizat din panglică de oțel înfășurată în spirală, nituită la treceri, ar fi probabil mai bine decât tubul pătrat acum în uz Salturile datorate mișcării oglinzii se caracterizează printr-o alunecare blândă mişcare Ele pot fi remediate, parțial, cel puțin, prin strângerea cuprului benzi care trec în jurul circumferinței oglinzii în interiorul celulei sale Acest lucru se va face data viitoare când oglinda va fi reargintită Tot ceea ce poate face observatorul atunci când are loc un salt este să readucă imaginea cât mai repede posibil până la intersecția firelor încrucișate Dacă toate stelele de pe farfurie sunt slabe, nu se va produce niciun efect asupra fotografie; dar stelele de magnitudinea a opta sau mai strălucitoare vor lăsa scurte poteci Nebuloasa, dacă există una pe farfurie, va fi, desigur neafectate Înainte de a începe o expunere, focalizarea este reglată cu ajutorul a ocular pozitiv de mare putere Un negativ vechi, din care are filmul fost parțial răzuit, este plasat într-unul dintre suporturile pentru plăci, iar filmul este adus în focalizarea comună a ocularului și a marelui oglindă Aspectul stelei călăuzitoare, care variază oarecum cu poziția ocularului de ghidare pe glisierul său, se notează apoi cu atenție, și se menține constant în timpul expunerii prin rotirea, când este necesar, a șurubul de focalizare al capătului ochiului Pentru ajustări preliminare o sticlă șlefuită ecranul este adesea convenabil Pe el toate vedetele DM , și chiar altele considerabil mai slabe, precum și nebuloasele clasei I a lui Herschel, sunt ușor vizibile fără lentilă Plăcile sunt susținute, nu mai mult de o zi sau două înainte de utilizare, cu Carbutt's „Suportul columbian”, care este o pregătire excelentă în acest scop În timpul expunerii, observatorul și asistentul schimbă locuri la fiecare jumătate oră, ușurând astfel foarte mult oboseala muncii, deși două expunerile de patru ore fiecare, într-o noapte, s-au dovedit a fi de asemenea obositoare pentru practica generală La sfârșitul primelor două ore este necesar pentru a închide toboganul și a înfășura ceasul Luminozitatea stelei călăuzitoare este o chestiune de o oarecare importanță Dacă steaua este prea strălucitoare, strălucirea este enervantă; dacă este prea slab, efortul să-l vezi obosește ochii, iar schimbările de focalizare nu sunt ușor de recunoscut O stea de magnitudinea a noua este aproape corectă În cele mai multe cazuri, un adecvat stea poate fi găsită fără dificultate Într-un astfel de aparat ca cel descris mai sus, cantitatea cu care plăcuța poate fi lăsată să se îndepărteze de la poziția sa zero este supusă a limitare care, cred, nu a fost subliniată, deși este suficient de evident atunci când atenţia cuiva a fost atrasă asupra ei Aceasta depinde de faptul că placa se mișcă în mod necesar ca întreg, într-o linie dreaptă care este tangentă la un cerc mare al sferei, în timp ce stelele se deplasează pe cercuri mici în jurul polului Compensarea derivei, atunci când placa este deplasată, este deci exact doar la ecuator Fie ca steaua călăuzitoare să aibă declinația [greacă: delta] { } și fie a stea de pe marginea superioară a plăcii (care, atunci când telescopul se află la nord de zenitul, iar capătul ochiului este pe partea de nord a telescopului, va fi marginea de sud) au declinația [greacă: delta] { } Apoi, dacă steaua de ghidare este lăsată să se deplaseze din poziția sa zero prin distanța d , cealaltă stea va deplasa pe distanța d (cos [greacă: delta] { } / cos [greacă: delta] { }) Dacă steaua călăuzitoare este urmată de rotirea șurubului de ascensiune dreaptă, marginea superioară a placa, precum și ocularul de ghidare, vor fi deplasate de-a lungul distanței d Prin urmare, se va produce o alungire a stelei superioare, reprezentată de e = d ((cos [greacă: delta] { } / cos [greacă: delta] { }) - ) din care d = ( e cos [greacă: delta] { }) / (cos [greacă: delta] { } - cos [greacă: delta { }]) Acum, în reflectorul Crossley, marginea superioară a plăcii și Ocularul de ghidare se află la aproximativ - / inci, sau °, unul de celălalt Dacă e este dat, formula de mai sus servește la determinarea intervalului maxim al slide pentru diferite poziții ale telescopului S-a afirmat mai sus că cele mai mici discuri stelare, pe un bun fotografie, uneori nu au mai mult de inchi în diametru sau într-o formă liniară masura, aproximativ / mm Prin urmare, o alungire a acestei sume este perceptibil Există multe nebuloase în declinații nordice înalte și există câteva deosebit de fine în aproximativ + ° Dacă, deci, noi luați [greacă: delta] { } = °, [greacă: delta] { }, = °, e = , și înlocuind aceste valori, găsim d = , mm, care este cea mai mare raza admisă a plăcii în fotografierea acestor nebuloase Inainte sa și-a dat seama de stringența acestei cerințe, simplificând cele de mai sus calcul, am stricat mai multe negative de altfel bune, permițând placa să se îndepărteze prea mult de centru, producând astfel stea alungită imagini Există o alungire corespunzătoare în declinație, a cărei cantitate poate fi determinată printr-o adaptare a formulei de reducere la meridian, dar practic este insensibil Datorită distanței focale scurte a oglinzii de trei picioare, puterea de rezoluție fotografică a telescopului este mult sub cea optică putere de rezoluție Din acest motiv imaginile fotografice sunt mai puține sensibil la condițiile care afectează vederea decât imaginile vizuale Pe cele mai fine nopți traseul delicat al liniilor strălucitoare sau al curbelor caustice în steaua călăuzitoare este la fel de clară și distinctă ca într-un model imprimat Când vederea este corectă aceste detalii delicate se pierd și numai cele Se vede forma generală a imaginii, cu cele două caustice principale ale sale A fotografia făcută într-o astfel de noapte nu este, totuși, perceptibil inferioară unul luat atunci când vederea este perfectă Când, însă, imaginea este așa încețoșat că forma sa generală abia se distinge, cea fotografică discurile de stele sunt de asemenea neclare și mărite, iar în astfel de nopți nu se încearcă lucrările fotografice Relatarea de mai sus a micilor modificări care au fost făcute în Telescopul Crossley și accesoriile sale pot părea a fi inutil detaliat, dar aceste mici modificări au sporit mult practic eficiența instrumentului și, prin urmare, oricât de mici sunt, sunt important În special cu un instrument de acest caracter, cel diferența dintre rezultatele slabe și cele bune constă în respectarea dreptății detalii atât de mici pe care le-am descris În prezent, reflectorul Crossley este folosit pentru a fotografia nebuloase, în care scop este foarte eficient Unele nebuloase și ciorchini, cum ar fi marea nebuloasă din Andromeda și Pleiadele , sunt prea mari pentru ea placă ( - / × - / in ), dar marea majoritate a nebuloaselor sunt foarte mai mici, având o lungime de doar câteva minute de arc și o scară mare fotografie este necesară pentru a le arăta în mod satisfăcător Este în special important ca imaginile stelelor implicate să fie cât mai mici făcut Multe nebuloase din clasele I și II ale lui Herschel sunt atât de strălucitoare încât sunt destul de bune fotografiile pot fi obținute cu expuneri de la una până la două ore; dar rezultatele obţinute cu acţiunea în plină lumină sunt atât de superioare acestora, încât sunt întotdeauna preferate expuneri mai lungi de trei ore și jumătate sau patru În unele cazuri excepționale, expunerile de doar câteva minute sunt suficiente Cantitatea de detalii afișată, chiar și în cazul nebuloaselor foarte mici, este surprinzător Este un fapt interesant că aceste fotografii confirmă (în unele cazuri pentru prima dată) multe dintre observaţiile vizuale făcute cu reflectorul de picioare al contelui de Rosse De altfel, în realizarea acestor fotografii, un număr mare de nebuloase noi au fost descoperite Cel mai mare număr pe care l-am găsit pe oricare farfuria are treizeci și unu Opt sau zece nu este un număr neobișnuit și puțin s-au obţinut fotografii care nu dezvăluie existenţa a trei sau patru Un catalog al acestor noi obiecte va fi publicat în timp util Câteva dintre rezultatele obţinute cu reflectorul Crossley, se referă în principal la anumite obiecte de un interes special, au fost deja publicat [ ] Fotografiile au permis și câteva concluzii mai ample care urmează să fie trase, care primesc în mod constant confirmări suplimentare ca munca progresează Ele pot fi rezumate pe scurt după cum urmează: Pe cer există multe mii de nebuloase neînregistrate Un conservator estimarea plasează numărul la îndemâna reflectorului Crossley la aproximativ Numărul de nebuloase din cataloagele noastre este doar o mică parte din acest Aceste nebuloase prezintă toate gradările de mărime aparentă, de la mare nebuloasă din Andromeda până la un obiect care este greu de distins dintr-un disc de stea slab Majoritatea acestor nebuloase au o structură în spirală La aceste concluzii pot adăuga o altă, de semnificație mai restrânsă, deși dovezile în favoarea acesteia nu sunt încă complete Printre obiecte care au fost fotografiate cu telescopul Crossley sunt cele mai multe dintre nebuloase „duble” figurate în catalogul lui Sir John Herschel ( Phil Trans , , Planșa XV) Nebulele reale, așa cum sunt fotografiate, au aproape nu asemănare cu figurile Sunt, de fapt, spirale, uneori de foarte structură frumoasă și complexă; și, în oricare dintre nebuloase, cel nucleul secundar al figurii lui Herschel este fie o parte a spiralei se apropie de nucleul principal în luminozitate, sau nu poate fi identificat cu orice parte reală a obiectului Semnificația acestui lucru oarecum concluzia distructivă constă în faptul că aceste figuri ale lui Herschel au fost uneori considerate ca furnizând analogii pentru cifrele care Poincaré deduse, din considerente teoretice, ca fiind printre forme posibile asumate de o masă fluidă rotativă; cu alte cuvinte, au a fost considerată ca ilustrând o etapă incipientă în dezvoltarea dublului sisteme stelare Condițiile reale de mișcare în aceste nebuloase particulare, după cum arată fotografiile, sunt evident mult mai complicate decât cele considerate în discuţia teoretică În timp ce trebuie să las altora o estimare a importanței acestora concluzii, mi se pare că au o legătură foarte directă asupra multora, dacă nu toate, întrebări referitoare la cosmogonie Dacă, de exemplu, spirala este forma pe care o ia in mod normal o masa nebuloasa care se contracta, the ideea sugerează imediat că sistemul solar a fost evoluat de la a nebuloasă spirală, în timp ce fotografiile arată că nebuloasa spirală nu este, de regulă, caracterizată prin simplitatea atribuită contractării masa în ipoteza nebulară Aceasta este o întrebare care a fost deja preluat de profesorul Chamberlin şi dl Moulton de la Universitatea din Chicago Reflectorul Crossley promite a fi util într-o serie de domenii care sunt destul de bine definite Este clar nepotrivit pentru fotografiat Luna și planetele și pentru cartografierea stelelor Pe de altă parte, s-a dovedit să fie de valoare pentru găsirea şi observarea fotografică a asteroizilor a căror pozițiile sunt deja aproximativ cunoscute Unul dintre cele mai fructuoase domenii pentru acest instrument este, fără îndoială, stelar spectroscopie Puțin s-au făcut în acest domeniu, până în prezent, cu reflector Crossley, dar două spectrografe, cu care sistematic investigațiile vor fi făcute, au fost aproape finalizate de Observator fabricant de instrumente Una dintre acestea, construită cu ajutorul unui fond dat de regretata domnișoară CW Bruce, are un tren de trei prisme de ° și una de ° prismă și o deschidere de doi inci; celălalt, care are un singur cuarț prismă, va, am motive să mă aștept, să dau măsurabil, deși mic, spectre de stele aproape la limita de vizibilitate a telescopului Fotogravura[ ] a nebuloasei Trifid, care însoțește acest articol, a fost făcută dintr-o fotografie făcută cu reflectorul Crossley pe iulie, , cu o expunere de trei ore Nu a fost selectat ca specimen a lucrării instrumentului, căci negativul a fost făcut la început etapele experimentelor pe care le-am descris, iar imaginile stelare sunt nu bine, ci mai degrabă din cauza interesului subiectului La când au fost comandate fotogravurile, nicio fotografie la scară mare a Din câte știu, nebuloasa trifidă a fost publicată vreodată [ ] The structura de ramificare remarcabilă a nebuloasei este destul de bine prezentată în fotogravura, deși mai puțin distinctă decât în transparența din care a fost facut Mărirea, în comparație cu negativul original, este , diametre ( mm = ´´) Părțile mai slabe ale nebuloasei ar fi arătată mai satisfăcător printr-o expunere mai lungă LISTA DE NEBULÆ ȘI CURSURI FOTOGRAFATĂ + - -+ |NGC| [greacă: a]|[greacă: d]| Remarci | | Nu | , | , | | | - | | | hms | ° ´ | | | | | + , |H II, | | | | + , |HV, | | | | + |M | | | | + , |Nebuloasă mare din Andromeda | | | | - , |HV, | | | | - , |HV, I | | | | + , |HI, | | | | + , |M | | | | + |M | | | | + , |M | | | | + , |HV, | | | | + , |HI, | | | | - , |M | | | | - , |HI, | | | | + | Pleiade în Taur | | | | + |T Tauri și nebuloasa variabilă a lui Hind | | | | + , |HI, | | | | + |Nebuloasa Crab în Taur | | | | - |Nebuloasa mare in Orion | | | | - , |HV, | | | | - , |HV, | | | | + , |M | | | | + |Cluster și nebuloasă în Monoceros | | | | + |Nebuloasă lângă Monocerotis | | | | - , |M | | | | - |Nebuloasă nouă în Monoceros | | | | - , |HV, | | | | + , |H III, | | - | | + | H II, - | | | | + , |HV, | | | | - , |Cluster și nebuloasă M | | | | + | Præsepe cluster | | | | + , |HI, | | | | + |HI, | | - | | + |HI, - | | | | + , |HV, | | | | + |M | | | | + , |HV, | | | | - , |HI, | | | | + , |HI, | | | | + , |HI, | | | | + , |HI, | | - | | + , |H II, - | | | | - |H IV, | | | | + |Nebuloasă nouă în Ursa Major (Coddington) | | | | + , |HV, | | | | + , |Nebuloasa bufniță, M | | | | + , |M | | | | + |M | | | | + , |H II, | | | | + , |HV, | | | | + |M | | | | + , |HV, | | | | + , |M | | | | + , |M | | | | + , |M | | - | | + |HI, - | | | | + , |M | | | | + , |HV, | | | | + , |HI, | | | | + , |HV, | | | | + , |HV, | | - | | + , |HI, - | | | | + |HI, | | | | + , |M | | | | + |M | | | | + , |M | | - | | + , |M | | | | - , |H II, | | | | + |M | | - | | + |M | | - | | + , |H II, - | | | | + |HI, | | | | + |M | | | | + |M | | | | - , |M | | | | + , |H VI, | | | | - |Nebuloasă trifidă în Săgetător | | | | - |M | | | | + |H IV, | | | | - |M Nebuloasa Omega | | | | - , |M | | | | - , |M | | | | + |M | | | | + |Nebuloasa Dumb-Bell | | | | + , |H IV, | | | | + , |H IV, | | | | + , | | | | | + , | | | | | + , |HI, | | | | - |H IV, | | | | + , |H IV, | | | | + , |M | | | | - , |M | | | | - , |M | | | | + , |H II, | | | | + , |HI, | | | | + , |H II, | | | | + , |HI, | | - | | + , |H II, - | | | | + , |H IV, | | | | + , |H III, | | | | + , |H II, | | | | + , |H II, | + - -+ CATALOGUL NOI NEBULÆ DESCOPERIT PE NEGATIV + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | + , |vS eeF | | | , | |+ | , |eF N | | | , | |+ | , |F vbM E ° | | | , | |+ | , |eF bM | | | , | |+ | |B vE ° | | | , | |+ | , |eF vs | | | , | |+ | |eF vs | | | , | , |- | | vS R | | | , | , |- | , | vS bM sep piese | | | , | , |- | , | vS R bM | | | , | , |- | | vS R | | | , | , |- | , | vS bM E ° | | | , | , |- | | vS R bsw | | | , | , |- | , | vS bM E ° | | | , | , |- | | vS N E ° | | | , | , |- | | SE stell N | | | , | , |- | | vS Spiral bM | | | , | , |- | | vS Ring? | | | , | , |- | | S Spiral N bM | | | , | , |- | | vS R | | | , | , |- | , | vS R bM | | | , | , |- | | vS dif | | | , | , |- | | vS RN | | | , | , |- | | vS R gbM | | | , | , |- | | vS R | | | , | , |- | , | vS R bM | | | , | |+ | |FSN | | | , | |+ | |F vbM Spiral? | | | , | |+ | |F vbM Spiral? | | | , | |+ | , |F bM E | | | , | |+ | , |pF E ° bp | | | , | |+ | |FR | | | , | |+ | |vF LR | | | , | |+ | , |pF S vF extensie °| | | , | |+ | |S pB pmb M | | | , | |+ | |vvF vS | | | | |+ | |FS E ° | | | , | |+ | , |pF SR | | | , | |+ | |vF SR | | | , | |+ | |FLR gbM | | | , | |+ | |FL gbM R | | | , | |+ | , |S pB E ° | | | , | |+ | |vF S E ° | | | , | |+ | |vF pL | | | , | |+ | |vF pL gbM | | | , | |+ | |p BR gbM | | | , | |+ | , |pF E ° | | | , | , |+ | |pB NR | | | , | |+ | |BN | | | , | |+ | |F | | | , | |+ | , |eF vS bM E ° | | | , | |+ | |F gbM E ° Spiral? | | | , | |+ | |F pmbM | | | | , |+ | |F B {*}f | | | , | , |+ | , |eF vs R | | | , | |+ | |SFR | | | , | , |+ | |F E ° bsf | | | , | |+ | |BS vbM E ° bnp | | | , | |+ | |SFR | | | , | |+ | |FS pmbM | | | , | |+ | , |pB vbM E ° Spiral? | | | , | |+ | |eeF E ° | | | , | |+ | |pB pmbM | | | , | |+ | , |BS pbM | | | , | |+ | , |pB E ° pmbM | | | , | |+ | |vB S mbM | | | , | |+ | |F triN npN | | | , | + |+ | + , |pB bs B {*}p | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | + - -+ | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | + , |pS pB gbM E ° | | | , | , |+ | |pF SR | | | , | |+ | |vF | | | , | |+ | |F vS bnp | | | , | , |+ | |eeF S | | | , | , |+ | |F vL vmbM | | | , | , |+ | |S pB bs | | | , | , |+ | |F bsp | | | , | |+ | |BS E ° bM | | | , | |+ | |FL bM N B {*}np | | | , | |+ | , |pB gbM E ° | | | , | |+ | , |pB E ° gbM | | | , | |+ | , |vF pL gbM E ° | | | , | |+ | , |pF L | | | , | |+ | |SB vbM | | | , | |+ | |pB E ° Spiral | | | , | |+ | |eeF pL E ° | | | , | |+ | |vB E ° | | | , | |+ | |F E ° bnf | | | , | |+ | |BS gbM | | | , | |+ | |vS vF bsp | | | , | , |+ | |SF bs | | | , | |+ | |vF vS | | | , | |+ | , |F vs N | | | , | |+ | |FS bn E ° lung N | | | , | |+ | |pF S i triN | | | , | |+ | , |pF vs | | | , | , |+ | |FL E ° Spiral pe | | | | | | | marginea | | | , | |+ | |eeeF îndoielnic | | | , | |+ | , |pB N E ° S pmbM | | | , | |+ | |LF pmbM | | | , | |+ | |SF E ° | | | , | , |- | , |vS vF gbM | | | , | , |- | |vS F m E ° | | | , | , |- | |FS m E ° | | | , | , |- | , |pB vs E ° | | | , | , |- | , |vF vS mbM | | | , | , |- | |eeF S | | | , | , |- | | S E ° Dif bM | | | , | , |- | , | vS R | | | , | , |- | | vS R stell | | | , | , |- | , | vS aproape R bM | | | , | , |- | | vS R (Spirală?) | | | , | , |- | | vS RN | | | , | , |- | | vS E ° bn | | | , | , |- | | vS dif | | | , | , |- | | vS Spiral BN | | | | | | | (stell) | | | , | |+ | + |stell luminos N pe | | | | | | | partea de nord | | | , | |+ | - , | vS bM | | | , | |+ | | vS N Ring | | | , | |+ | , | R bM | | | , | |+ | | vS | | | , | |+ | , | vS R | | | | |+ | | vS E ° D? | | | | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | , | vS iF | | | , | |+ | , | vS R | | | , | |+ | , | vS R | | | , | |+ | , | vS bM R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS F {*}inv dif | | | , | |+ | , | vS E ° bM N | | | | | | | Spiral | | | | |+ | , | vS dif sau N | | | , | |+ | , | vS iF N | | | , | |+ | , | vS bM | | | , | |+ | , | vS bM | | | , | |+ | | vS iF sc | | | , | |+ | , | vS E ° bM N Spiral| | | | | | | pe margine | | | , | , |+ | | vS | | | , | + |+ | - , | vS R bM N Spiral? | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | - , | vS bM | | | , | |+ | | vS Neb {*} | | | , | |+ | , | vS R bM N Spiral? | | | , | |+ | | vS N R | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS bM NR | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM N Spiral? | | | , | |+ | | vS bM NR Spiral? | | | | |+ | , |pB E ° bn | | | , | |+ | |vF vS | | | , | , |+ | , |pB S gpmbM | | | , | |+ | | S E ° stell NM | | | | | | | (Spirala pe margine?) | | | , | |+ | | E ° S dif | | | , | |+ | | vS E ° stell N | | | | | | | Spirală? | | | , | |+ | | S Spirala N | | | , | |+ | | SR bM N | | | , | |+ | |eF E ° | | | , | |+ | |vF vS | | | , | |+ | |F vS N E ° Spiral | | | , | |+ | |pB eS NR | | | , | |+ | |eF eS bf | | | , | |+ | |eeF | | | , | |+ | |L m E ° | | | | |+ | | E ° bs S | | | , | |+ | | vS Ring bs | | | , | |+ | | E ° gbm | | | , | |+ | | vS E ° stell N | | | , | |+ | | E ° vbN Spiral? | | | , | |+ | , | vS N bM | | | , | |+ | | vS scNuclei | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS bN Ring sau | | | | | | | Spiral | | | , | |+ | | SR | | | , | |+ | | B bM E ° | | | , | |+ | | RS | | | , | |+ | | L vF bM | | | , | |+ | | RS bs | | | , | |+ | |vF vS | | | , | |+ | |pB bs S | | | , | |+ | , |eF E ° | | | , | |+ | , |pB SR gpmbM N | | | , | |+ | |eeF vS | | | , | |+ | , | vS bM E ° | | | , | |+ | | vS sbM Spiral | | | , | |+ | | vs N Spiral? | | | , | |+ | , | vS bM | | | , | |+ | | vS sbM N Spiral | | | , | , |+ | | vS bnw R | | | | , |+ | | vS bM N Spiral | | | , | , |+ | | vS RN Spiral? | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | , |pB vs R gpmbM | | | , | , |+ | , |pF S bf E ° | | | , | , |+ | |vF dif | | | , | , |+ | , |pF S E ° | | | , | |+ | |eeF S E ° | | | , | |+ | |pB S E ° pmbM Spiral | | | , | |+ | |eF E ° | | | | |+ | | vS neb {*} | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | , |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS RN | | | , | , |- | | vS sbN Spiral | | | , | , |- | | vS stell sbN | | | , | , |- | | SD iF gbN bn | | | , | , |- | | vS stell | | | , | + |+ | - , | vS D neb {*} | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | | + |+ | - , | vS iF bM | | | , | |+ | , | vS bM N Spiral E °| | | , | |+ | | vS sbM N Spiral | | | | | | | E ° | | | , | |+ | , | S iF bM | | | , | |+ | , | vS R | | | , | |+ | | vS sbM N Spiral? | | | | | | | E ° | | | , | |+ | | E ° ´´ lungime | | | | | | | urmeaza pinten mic | | | | | | | E ° | | | , | |+ | , | vS bM NR | | | , | |+ | , | vS R | | | | |+ | | vvS stell | | | , | |+ | | S E ° | | | , | |+ | |vS R stell | | | , | |+ | | vvS sbN Spiral? | | | , | |+ | , | vS bM N Spiral | | | , | |+ | , | vS bM Spiral N | | | , | |+ | | vvS R Spiral? N | | | , | |+ | | vvS sbN iF | | | , | |+ | | vvS iF | | | , | |+ | | vS iF | | | , | |+ | | vvS bn iF | | | , | |+ | | vvS Spiral sbN | | | , | |+ | | vS sbN Spiral | | | , | |+ | |FSR gbM bf | | | , | |+ | | vvS iF stell | | | , | |+ | | S neb {*} | | | , | |+ | | vS sbN Spiral | | | , | |+ | | vS sbN Spiral | | | , | |+ | | vS stell | | | , | |+ | | vS E ° Spiral? | | | , | |+ | |eeeF?? | | | , | |+ | , | vS sbM N | | | , | |+ | | vvS bN stell | | | , | |+ | , |F vs R gbM | | | , | |+ | |FS E ° | | | , | |+ | | vvS R stell | | | , | |+ | | vvS iF | | | , | |+ | | vS iB N Spiral E °| | | | |+ | |BS E ° Spiral pe | | | | | | | marginea | | | , | |+ | |BR vm bM | | | , | |+ | , |eF SR bM | | | , | |+ | | vS stell | | | , | |+ | | vS Spiral stell N | | | , | |+ | | vS R gbN | | | , | |+ | | vvS gbN Spiral N | | | , | |+ | |FS E ° Spiral? | | | , | |+ | | vS sbN | | | , | |+ | | vS R gbN | | | , | |+ | | vS iF gbN | | | , | |+ | | vvS iF | | | , | |+ | |vF vvS R | | | , | |+ | | vvS bN Spiral | | | , | |+ | | vS sbN Spiral | | | , | , |- | | vvS iF E ° | | | , | |+ | |BS E ° | | | , | |+ | , |vF vS E ° | | | , | , |+ | | vS Spiral N E ° | | | , | |+ | |vvF E ° ax | | | | | | | în formă | | | , | |+ | |vF SR | | | , | |+ | |FRS gbM | | | , | |+ | |FSR gbM | | | , | |+ | |S pB bf | | | , | , |+ | |F pmbM E ° | | | , | |+ | | vS sbM N Spiral | | | | | | | E ° | | | , | |+ | | vS gbM Spiral | | | , | |+ | | vS gbN | | | , | |+ | | vS iF gbM | | | , | |+ | | S sbM N Spiral | | | | | | | E ° | | | , | |+ | | vS sbM N Spiral | | | , | |+ | | S sbM N Spiral | | | , | + |+ | - , | vS iF gbM | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | - | vS stell | | | , | |+ | |S pF R | | | , | |+ | |vS F E ° | | | , | |+ | | vS bN iF | | | , | |+ | | vS neb {*} | | | , | |+ | | S gbM E ° | | | , | |+ | | vS stell | | | , | |+ | | vS sbM stell N | | | , | |+ | | vS N | | | , | |+ | | vS sbN R Spiral? | | | , | |+ | | vS neb {*} | | | , | |+ | | vS stell | | | , | , |+ | | SR sbM N Spiral | | | , | , |+ | | vS R neb {*} | | | , | |+ | | vS stell | | | , | , |+ | |Doi mag obiecte, | | | | | | | dacă, aproape unul de altul | | | | |+ | | vS Uniforma | | | | | | | luminozitate | | | , | |+ | | vS iF stell | | | , | |+ | | vS R gbM N Spiral | | | , | |+ | | vS R gbM | | | , | , |+ | | vS sbM N Ring | | | , | |+ | | vS sbM N Spiral? | | | , | |+ | |vvF E ° | | | , | |+ | |S vF R | | | , | , |+ | | vS R sbM N Spiral | | | | |+ | | vS gbM iF | | | , | , |+ | | S vm E ° | | | , | |+ | |vF E ° ax | | | | | | | în formă | | | | |+ | | vS dif | | | , | |+ | |vS iF dif | | | , | |+ | | vS gbM iF | | | , | |+ | | vS sbM N Spiral | | | , | |+ | , | vS bM E ° | | | , | , |+ | | vS dif iF | | | , | , |+ | | vS dif iF | | | , | |+ | | vS sbM N Spiral | | | , | |+ | | vS R sbM N Spiral | | | , | |+ | | S sbM N Spiral E °| | | ±| |+ ±| | vS stell iF neb? | | | , | |+ | | vS R sbM N Spiral | | | , | , |+ | | vS neb {*} | | | , | , |+ | | vS sbM N Spiral | | | , | |+ | | vS gbM E ° | | | , | |+ | | vS neb {*} | | | , | |+ | |pB SR | | | , | , |+ | | vS sbM | | | , | |+ | |SF gbM E ° | | | , | |+ | | S gbN fi Spiral | | | | | | | E ° | | | , | |+ | | vS stell | | | , | , |+ | | vS stell N | | | , | |+ | , |pB S E ° | | | , | |+ | |B irr B {*}n | | | , | |+ | , |vS B E ° bM | | | , | |+ | |S pF R altul | | | | | | | aparent distinct | | | | | | | neb np | | | , | , |+ | |LB pmbM R | | | , | |+ | |vS B E ° ax | | | | | | | în formă | | | , | |+ | |SB E ° gbM | | | , | |+ | |S pF E ° companion n| | | , | |+ | , |vS F E ° bf | | | , | |+ | |SBR vmbM | | | | |+ | |SB E ° bsf | | | , | |+ | |B Spiral | | | , | |+ | |vvF SR | | | , | |+ | |vB S e E ° | | | , | |+ | |BSR neb {*} | | | , | |+ | |SF gbM | | | , | |+ | |S pB N | | | , | |+ | , |vS F | | | , | |+ | |vS F | | | , | + |+ | - , |vS F gbM | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | - , |vS B vmbM Spiral | | | , | |+ | , |vS B E ° | | | | |+ | , |vS F | | | , | |+ | , |vS B | | | , | |+ | |vS vB N E ° | | | , | |+ | , |pS pF | | | , | |+ | |S pB bf | | | , | |+ | , |S pB E ° | | | , | |+ | |S pB bf | | | , | , |+ | | vS stel | | | , | , |+ | , | vS E ° sbM N | | | | | | | Spiral | | | , | , |+ | | S E ° | | | , | , |+ | | vS R sbM sN Spiral | | | , | |+ | |S vF | | | , | , |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS vF dif | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS dif vgbM | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | | vS dif | | | , | |+ | |SFR | | | , | |+ | | vS iF | | | , | |+ | | vS R bs | | | , | |+ | | vS iF dif | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | , | vS R bM | | | | |+ | | vS RN | | | , | , |+ | | vS vF dif | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS RN | | | | |+ | |vS vF | | | , | |+ | |SF | | | , | |+ | |pL vF R | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | , |+ | | vS E ° N | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS vF | | | , | |+ | | vS R bn | | | , | |+ | | vS E ° stell N | | | , | |+ | | vS sbM Spiral | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS vF | | | , | |+ | | vS dif | | | , | |+ | | vS R doi N | | | , | |+ | , |pF vE ° | | | | |+ | | vS E ° bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS R | | | , | , |+ | , |F pS | | | , | , |+ | |vF S bn | | | , | |+ | | S E ° sbM N Spiral | | | , | |+ | | S sbM stell NR | | | | | | | Spirală? | | | , | |+ | | vS iF | | | , | |+ | | vS gbM iF | | | , | |+ | | S dif iF E ° | | | ±| , |+ ±| , | vS sbM Spiral N | | | , | |+ | | vs bs R | | | | |+ | , |F vS l E ° | | | , | + |+ | | vS dif gbM R | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | - , | S sbM N Spiral | | | , | , |+ | || pB L Spiral | | | , | , |+ | , |vF vS | | | , | , |+ | , |vF vs E ° | | | , | |+ | | S gbM Spiral E ° | | | | , |+ | |vvF vs | | | , | |+ | | S sbM N Spiral? | | | , | |+ | | vS stell N Spiral | | | , | , |+ | |eeF S | | | , | |+ | | vS R dific | | | , | |+ | | vS vF E ´´ | | | , | |+ | | vS R gbN Spiral | | | , | |+ | | vS E ° stell N | | | , | |+ | | vS iF | | | , | |+ | | S gbM N E ° Spiral| | | | | | | pe margine | | | , | |+ | | vS R sbM N Spiral | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS iF dif | | | , | |+ | , | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vs R | | | , | |+ | , | vs R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | S E ° | | | , | |+ | | vS dif | | | , | |+ | , | vS bM iF | | | , | |+ | | vS gbM | | | , | |+ | | S E ° bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS iF bM | | | , | |+ | | vS iF | | | | |+ | , | vS R sbM N | | | , | |+ | | neb {*} | | | , | |+ | , | vS iF gbM N | | | , | |+ | | vS gbM N Spiral? | | | , | |+ | , | S bM E ° | | | , | |+ | | L m E ° bM N | | | | | | | Spirala pe margine | | | , | , |+ | | vS E ° gbM Spiral | | | | | | | pe muchie? | | | , | , |+ | | L vm E ° mic | | | | | | | pinten din M | | | , | |+ | | vS | | | , | , |+ | | vS gbM iF | | | , | |+ | | L bM iF sc | | | , | |+ | | neb {*} | | | , | , |+ | | vS vgbM iF | | | , | , |+ | | vS vgbM | | | , | |+ | | vS R (Inel?) | | | , | , |+ | | vS R | | | , | , |+ | | vS [cerc] | | | , | , |+ | | vS E ° | | | , | , |+ | | vS E ° N | | | , | |+ | | vS sbM N Spiral | | | | | | | E ° | | | , | , |+ | | vS gbM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | , |+ | | vS vF R | | | , | |+ | | vS sbM N Ring? | | | , | , |+ | | vS dif | | | , | , |+ | | vS E ° N | | | , | , |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS sbM N Spiral | | | , | , |+ | | vS stell | | | , | , |+ | | vs N? Spirală? | | | , | , |+ | | vS dif iF | | | , | , |+ | | vS sbM N Spiral | | | , | , |+ | | vS R stell N | | | , | |+ | , | vS bM N Spiral | | | , | + |+ | - , | vS R | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | - , | vS E ° N | | | , | |+ | | vS iF | | | , | , |+ | | vS RN | | | , | , |+ | | vS RN | | | , | , |+ | , | vS R | | | , | , |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | , |+ | | vS R | | | , | , |+ | | vS bs iF | | | , | , |+ | | vS stell | | | , | , |+ | | vS R | | | , | |+ | | VS R bM | | | , | , |+ | | vS E ° | | | , | , |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | , |+ | | vS R | | | , | , |+ | | L vm E ° sbM | | | | | | | Spiral | | | , | , |+ | , | vS R bM | | | , | , |+ | | vS R | | | , | , |+ | | S E ° N | | | , | , |+ | | vS R | | | , | , |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS N E ° | | | , | , |+ | | vS R | | | , | , |+ | , | vS sbM Spiral E °| | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | , |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | neb {*} | | | , | |+ | | vS vF E ° D | | | , | |+ | , | vS E ° bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | , | vS E ° D | | | , | |+ | | vS E ° N Spiral | | | | | | | pe margine | | | , | |+ | , | vS bM E ° | | | , | |+ | , | vS R | | | , | |+ | , | vS E ° bM | | | , | |+ | | neb {*} | | | , | |+ | | neb {*} | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS E ° Spiral? | | | , | |+ | | vS vR dif | | | , | |+ | | vS vF R diffic | | | , | |+ | | vS R dific | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS E ° bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS vF R diffic | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS vF dif D? | | | , | |+ | , | vS E ° bM Spiral? | | | , | , |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS vF E ° bM | | | | | | | Spirala pe margine | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° bs | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS E ° N | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | - , | vS E ° N | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | , | vS vF R bM | | | , | |+ | | vS E ° bs Spiral? | | | , | |+ | | vS vF R [cerc]? | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS E ° bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | , |+ | | vS E ° N | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS dif | | | , | |+ | , | vS E ° bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | |SR vF | | | , | , |+ | , |vS vF E ° | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | S E ° patru N | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | , |+ | | vS E ° bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | | vS E ° bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° gbM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R bM neb {*}? | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS E ° gbM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R vF | | | , | |+ | | vS E ° bM | | | , | |+ | | neb {*} | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° gbM | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | | vS E ° gbM | | | , | |+ | , | vS E ° bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | + |+ | - , | vS vF R | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | - , | vS R bM | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS E ° bM | | | , | |+ | | vS E ° gbM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS E ° gbM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS E ° gbM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | S | vS R | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS R bM neb {*}? | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS vF dif | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS vF R | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS R | | | , | |+ | | vS R bM | | | , | |+ | , |vS eeF | | | , | |+ | |B pL E ° | | | | |+ | , |vS eF | | | , | |+ | |S pB l E ° | | | , | |+ | |S eeF | | | , | |+ | |FSR | | | , | |+ | , |vS vF E ° | | | , | , |- | | vS E ° | | | , | , |- | , | vS E ° bM | | | , | , |- | | vS R | | | , | , |- | | vS E ° | | | , | , |- | | vS bn dif | | | , | , |- | , | vS bM E ° | | | , | |+ | |BS E ° neb {*}? | | | , | |+ | , |S pF bp | | | | |+ | |pB L i | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | | vS vF E ° | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | , | vS R bM | | | | , |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | |SRF | | | , | |+ | , |S pF E ° | | | , | , |+ | , |vS F E ° | | | , | |+ | , | vS R bM | | | , | |+ | , |pS F gbM | | | , | |+ | , | vS R bs | | | , | |+ | | neb {*} | | | , | |+ | |vF SR | | | , | |+ | | vS N E ° | | | , | |+ | , |vS F E ° | | | , | |+ | |vF pL Spiral | | | , | + |+ | - , | vS E ° | + - -+ + - -+ |Nu |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Descriere | | | , | | , | | | | - | | |hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | - , | vS bM E ° | | | , | |+ | , |vS F | | | , | |+ | |F pL gbM Spiral? | | | , | |+ | , |pB S E ° | | | , | |+ | | vS E ° | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | | vS RN | | | , | |+ | - , | vS R bM | | | , | |+ | + |FS E ° | | | , | |+ | |FSR | | | , | |+ | , |F pS vmbM | | | | |+ | , |pB vS m E ° vmbM | | | , | |+ | , |vF vS m E ° | | | , | , |+ | |F pL i {*} inv | | | , | |+ | , |vF S m E ° | | | , | |+ | , |pB vs gmbM | | | , | , |+ | , |vF pL gbM | | | , | |+ | |D {*} inv setat pe p {*}| | | , | |+ | , |pB S E ° vmbM | | | , | |+ | |vB S l E ° vmbM | | | , | , |+ | , |pF pL l E ° | | | , | |+ | |Neb {*} | | | , | |+ | , |vF pS E ° | | | , | |+ | |FS E ° | | | , | |+ | |F pL gbM | | | , | , |+ | , |B vS E ° | | | , | , |+ | |vvF SR | | | , | , |+ | |BS vE ° | | | | , |+ | |BS neb {*} | | | , | , |+ | |B neb {*} | | | , | |+ | |pS vF i | | | , | , |+ | |S l E ° | | | , | |+ | |F pL N Spiral? | | | , | |+ | |vF BN E ° Spiral | | | , | , |+ | |F vS mbM l E ° | | | , | |+ | |vvF vS | | | , | |+ | , |pB vs | | | , | |+ | |F vS | | | , | |+ | , |F vs E ° | | | , | |+ | |S vF F {*} sp | | | , | |+ | , |vF pS | | | | |+ | |B m E ° N | | | , | |+ | , |vS vF E ° | | | , | |+ | |F vS | | | , | |+ | |vvF vS | | | , | + |+ | + , |SF E ° | + - -+ ABREVIERI UTILIZATE ÎN DESCRIERE Numărul denotă magnitudinea, estimată din negativ vS foarte mic, ' sau ' B strălucitor D dublu E alungit F lesin dacă figura neregulată M mijloc sau la mijloc N nucleu R rotund b mai luminos bn mai luminos spre partea de nord bs mai luminos spre partea de sud bp mai luminos spre partea anterioară bf mai luminos spre partea următoare bsw cel mai luminos spre sud-vest bM mai luminos spre mijloc dif difuzate dificil dificil eF extrem de slab g treptat eu neregulat eu putin m mult p frumos pB destul de luminos pF destul de slab sc împrăştiate stelar stelar sbM brusc mai luminos spre mijloc v foarte vbM mult mai luminos spre mijloc vS foarte mic F {*}inv stea slabă implicată [cerc] planetar POZIȚII DE NEBULÆ CUNOSCUT DETERMINATE DIN NEGATIVELE CROSSLEY + - -+ |NGC |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Remarci | | | , | | , | | | | - | | | hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | + | | | | , | , |- | | | | | , | , |- | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | Supa NGC | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | | |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | , |- | | | | | , | , |- | | | | | , | , |- | | | | | , | , |- | | | | | , | , |+ | + , | | | | , | |+ | - , | | | - | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | , | , | |+ | |NGC și | | | | | | | | | | , | |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | , |- | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | |Coddington's Neb | | | | | | | în Ursa Major | | | , | , |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | |+ | , | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | | |+ | | | | | | , |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | + |+ | - , | | | - | + - -+ |NGC |[greacă: a]|Precesiune|[greacă: d]|Precesiune| Remarci | | | , | | , | | | | - | | | hms | s | ° ´ ´´ | ´´ | | | | , | + |+ | - , | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | , |- | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | | |+ | , | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | - , | | | | , | |+ | + | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | , |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | | | , | |+ | | | + - -+ LISTA ILUSTRAȚIILOR + - -+ |Nu | | + - -| | |NGC Nr | | | + - | | | |Data | | | | + | | | | |Expunere | | | | | + | | | | | |Mărire | | | | | | + -| | | | | | | Orientare Sus | | | | | | | + | | | | | | | |Observații | | - | | | | |hm | | | | | | | , septembrie | | |W |Nebuloasă mare în | | | | | | | | Andromeda | | | | , - decembrie| | , |S |HV, | | | | , septembrie | | , |W |M | | | | , octombrie | | , |S |M | | | | , septembrie | | , |S |M | | | | , noiembrie | | , |S |HV, | | | | , decembrie | | , |S |M | | | | , decembrie | | |W | Pleiades | | | | , decembrie | | , |S |Nebuloasa crabului | | | | , noiembrie | | |S |Nebuloasa mare in | | | | | | | | Orion | | | | , februarie | | , |S |Nebuloasă mare în | | | | | | | | Orion | | | | , ianuarie | | , |S |HV, | | | | , ianuarie | | , |S |HV, | | | | , noiembrie | | , |S |M | | | | , februarie | | , |S |Nebuloasa aproape de | | | | | | | | Monocerotis | | | | , februarie | | , |S |Nebuloasă nouă în | | | | | | | | Monoceros | | | | | | | | (Roberts) | | | | , februarie | | , |S |HV, | | | | , februarie | | , |S |HI, | | | | , aprilie | | , |S |HI, | | | - | , februarie | | , |S |HI, , | | | | , martie | | , |S |M | | | | , aprilie | | |S |HI, | | | | , martie | | , |S |HI, | | | - | , aprilie | | , |S |H II, , | | { }| |{ , aprilie | | |S |H IV, | | | |{ | | | | | | { }| |{ , aprilie | | |S |H IV, | | | | , mai | | , |S |HV, | | | | , martie | | |S |Nebuloasa bufniță | | | | , aprilie | | , |S |M | | | | , aprilie | | , |S |M | | {A}| | , martie | | , |S |H II, | | {B}| | , martie | | , |S |H II, | | | | , martie | | , |S |HV, | | | | , iunie | | , |S |M | | | | , mai | | , |S |HV, | | | | , aprilie | | , |S |M | | | | , aprilie | | , |S |M | | | - | , aprilie | | , |S |HI, - | | | | , - iunie | | , |S |M | | | | , mai | | , |S |HV, | | | | , mai | | , |S |HI, | | | | , aprilie | | , |S |HV, | | | | , iunie | | , |S |HV, | | | | , iunie- iulie- | | , |S |HI, | | | | , iulie | | , |S |M | | | | , iulie | | , |S |M | | | | , mai | | , |S |M | | | | , iulie | | , |S |M | | | - | , mai | | , |S |M | | | | , mai | | , |S |M | | | - | , iunie | | , |S |M | | | - | , mai | | , |S |H II, - | | | | , iulie | | , |S |HI, | | | | , mai | | , |S |M | | | | , iunie | | , |S | M | | | | , iulie | | , |S | M | | | | , iulie | | , |S | Nebuloasă trifidă | | | | , iulie | | , |W | M | | | | , august | | |S | H IV, | | | | , iulie | | |S | nebuloasa Omega | | | | , iulie | | |S | M | | | | , iulie | | , |S | Dumb-Bell | | | | | | | | nebuloasă | | | | , august | | , |S | H IV, | | | | , august | | , |S | H IV, | | | | , august | | , |S | Nebuloasă de rețea | | | | | | | | în Cygnus | | | |{ , iulie | |} |S {| H IV, | | | |{ , iulie | |} | {| H IV, | | | | , - august | | , |S | H IV, | | | | , august | | , |S | H II, | | | | , august | | , |S | HI, | | | | , august | | , |S | HI, | | | | | { ^s|} | | | | | | | { ^s|} | | | | | | , septembrie | { ^s|} |S | H, IV, | | | | | { ^m|} | | | | | | | { ^m|} | | | | | | , septembrie | | , |S | H II, | + - -+ [Ilustrație: Placuța MAREA NEBULA DIN ANDROMEDA ] [Ilustrație: Placuța NEBULA SPIRALĂ HVI CETI ] [Ilustrație: Placuța NEBULA SPIRALĂ M TRIANGULI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M PISCIUM ] [Ilustrație: Plansa THE NEBULA M PERSEI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA HV ANDROMEDAE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALA M CETI ] [Ilustrație: Placuța PLEIADELE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA RABULUI DIN TAUR ] [Ilustrație: Plansa PORTAȚIUNEA CENTRALĂ A MAREA NEBULĂ DIN ORION ] [Ilustrație: Plansa NEBULA HV , ORIONIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA HV ORIONIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA M ORIONIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA APROAPE DE MONOCEROTIS ] [Ilustrație: Plansa CEAȚA NOUĂ ÎN MONOCORES (ROBERTS) ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ HV CAMELOPARDI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA HI LEONIS MINORIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ HI URSA MAJOR ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ HI - LEO ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , URSA MAJORIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA HI , SIXTY ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ HI , URSA MAJOR ] [Ilustrație: Plansa NEBULA DUBLĂ H II - , LEONIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA PLANETARĂ H IV , HYDRA ] [Ilustrație: Plansa THE NEBULA HV , URSA MAJORIS ] [Ilustrație: Plansa THE OWL NEBULA, M , URSA MAJORIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , LEONIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , LEONIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ H II, , URSA MAJORIS ] [Ilustrație: Plansa THE MIST HV , CÂINI DE VÂNĂTOARE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , PĂRUL LUI BERENICE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ HV , URSA MAJORIS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , FECIOARĂ ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , PĂRUL LUI BERENICE ] [Ilustrație: Plansa THE MIST HI - , CÂINI DE VÂNĂTOARE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , PĂRUL LUI BERENICE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ HV , FECIOARĂ ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ HI , PĂRUL LUI BERENICE ] [Ilustrație: Plansa THE MIST HV , COMAE BERENICES ] [Ilustrație: Plansa THE MIST HV , PĂRUL LUI BERENICE ] [Ilustrație: Plansa THE MIST HI , PĂRUL LUI BERENICE ] [Ilustrație: Plansa CEAȚA SPIRALĂ M , CÂINI DE VÂNĂTOARE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M CÂINI DE VÂNĂTOARE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , PĂRUL LUI BERENICE ] [Ilustrație: Plansa CEAȚA SPIRALĂ M , CÂINI DE VÂNĂTOARE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , CÂINI DE VÂNĂTOARE ] [Ilustrație: Plansa GRUPUL DE STELE M , CÂINI DE VÂNĂTOARE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ M , URSA MAJORIS ] [Ilustrație: Placuța CEATA DUBLA H II - , BOOTIS ] [Ilustrație: Plansa THE MIST HI , DRAGON ] [Ilustrație: Plansa GRUPUL DE STELE M , BALANTĂ ] [Ilustrație: Plansa CLUSTERUL DE STELE M , HERCULES ] [Ilustrație: Plansa CLUSTERUL DE STELE M , OPHIUCHI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA TRIFIDĂ, M , SĂGETĂTOR ] [Ilustrație: Plansa NEBULA M , SAGETATOR ] [Ilustrație: Plansa NEBULA PLANETARĂ H IV , DRAGON ] [Ilustrație: Plansa POCOFUL SAU NEBULA OMEGA M , SAGITTARII ] [Ilustrație: Plansa NEBULA INELULUI, M , ÎN LYRA ] [Ilustrație: Placuța NEBULA DUMB-BELL ÎN VULPECULA ] [Ilustrație: Plansa NEBULA ANULARĂ H IV , CYGNI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ H IV , CEPHEI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA DE LUCRU ÎN CYGNUS ] [Ilustrație: Plansa NEBULA PLANETARĂ H IV , VARSĂTORI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA H IV , CEPHEI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA H II , PEGASI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ HI , PEGASI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA SPIRALĂ HI , PEGASI ] [Ilustrație: Plansa NEBULA PLANETARĂ H IV , ANDROMEDAE ] [Ilustrație: Plansa NEBULA H II , PEGASI ] NOTE DE SUBsol: [ ] Retipărit din The Astrophysical Journal , = =, , [ ] Pentru o istorie mai completă a acestei părți a subiectului, vezi Dr Articolele lui Holden în Pub Ast Soc Pacific , = =, et seq , [ ] Dificultățile la care se face referire aici, despre care s-a vorbit mult scrise, par să-și fi avut originea în faptul că era imposibil, la momentul judecăţilor preliminare, să pună la dispoziţia observatorului un asistent, în timp ce reflectorul Crossley este practic imposibil de gestionat de a persoana singura [ ] Lun Nu RAS , = =, [ ] Împrumut cu amabilitate de către Societatea Astronomică a Pacificului [ ] Mem RAS , = =, [ ] Lun Nu RAS , = =, , [ ] Lun Nu RAS , = =, Construcția aici descrisă este nu urmat exact în aparatul Crossley Ocularul de ghidare alunecă liber atunci când nu este ținut de o clemă Orificii pentru prevenirea aburirii sunt inutile atunci când se folosește lumina roșie [ ] Se întâmplă ca tensiunea firului vertical să fie de așa natură încât începe să slăbească atunci când temperatura scade la aproximativ ° față de rouă punct Firul formează astfel un higrometru excelent, care este constant sub ochiul observatorului Când firul devine slăbit, este timpul pentru a acoperi oglinzile [ ] Lun Nu RAS , = =, [ ] Următoarea listă include toate lucrările de interes: „Observații fotografice ale cometei I, (Brooks), realizate cu Reflectorul Crossley al Observatorului Lick " AJ No , = =, ; vezi de asemenea Ap J , = =, „Mica nebuloasă strălucitoare de lângă Merope ”, Pub ASP , = =, „Pe unele fotografii ale Marii Nebuloase din Orion , realizate cu ajutorul Less Refrangible Rays in its Spectrum," Ap J , = =, Vezi și Pub ASP , = =, ; Ap J , = =, ; A N , „Nebuloase mici descoperite cu reflectorul Crossley al Lickului Observator", Lun Not RAS , = =, „Nebuloasa Inelului din Lyra ”, Ap J , = =, „Nebuloasa anulară H IV în Cygnus ”, Ap J , = =, ; Vezi si Pub ASP , = =, „Despre predominanța formelor spiralate printre nebuloase”, A N , „Distribuția stelelor în clusterul Messier în Hercules ” (de HK Palmer), Ap J , = =, „Eficiența fotografică a reflectorului Crossley”, Pub ASP , = =, ; Observator , = =, „Noile Nebulæ descoperite fotografic cu reflectorul Crossley al Lick Observatory", Lun Not RAS , = =, „Nebuloasa spirală, HI, Pegasi ,” Ap J , = =, „Observații fotografice ale nebuloasei variabile a lui Hind în Taur , realizate cu reflectorul Crossley al Observatorului Lick", Mon Not RA S , = =, „Utilizarea reflectorului Crossley pentru măsurători fotografice de poziție”, Pub ASP , = =, „Descoperirea și observațiile fotografice ale unui nou asteroid FD ”, A N , „Elementele asteroidului FD” (de HK Palmer), A N [ ] Nota de subsol adăugată în : Acest paragraf final, reținut în prezentați publicația pentru a fi completă, pierde punct în unele detalii, deoarece fotogravura la care se face referire nu este reprodusă aici The Reproducerea prin heliogravură a nebuloasei Trifid este nr [ ] De atunci, o fotografie a Dr Roberts a apărut în Knowledge , = =, , februarie Notele transcritorului: Pasajele în italic sunt indicate prin italics Pasajele îngroșate sunt indicate prin =bold= Caracterele suprascripte sunt indicate prin ^x Caracterele cu indice sunt indicate prin {x} Textul original utilizează un simbol cerc; aceasta este reprezentată în aceasta versiunea text ca [cerc] Sfârșitul proiectului Gutenberg EBook of Photographs of Nebulæ and Clusters, de James Edward Keeler *** SFÂRȘITUL ACESTUI PROIECT GUTENBERG EBOOK FOTOGRAFII ALE NEBULEI ȘI CLUSTELOR *** ***** Acest fișier ar trebui să fie numit - txt sau - zip ***** Acesta și toate fișierele asociate de diferite formate vor fi găsite în: http://www gutenberg org/ / / / / / Produs de Bryan Ness și Online Distributed Echipa de corecturi la http://www pgdp net (Acest fișier a fost produs din imagini puse la dispoziție cu generozitate de The Internet Archive/American Libraries ) Edițiile actualizate o vor înlocui pe cea anterioară - edițiile vechi va fi redenumit Crearea lucrărilor din ediții tipărite de domeniul public înseamnă că nu unul deține un drept de autor din Statele Unite ale Americii asupra acestor lucrări, deci Fundația (și tu!) îl poți copia și distribui în Statele Unite fără permisiunea și fără a plăti drepturi de autor Reguli speciale, stabilite în Termenii generali de utilizare parte a acestei licențe, se aplică la copierea și distribuirea lucrărilor electronice Proiect Gutenberg-tm către protejați conceptul și marca comercială PROJECT GUTENBERG-tm Proiect Gutenberg este o marcă înregistrată și nu poate fi folosită dacă dvs taxă pentru cărți electronice, cu excepția cazului în care primiți o permisiune specifică daca tu nu taxați nimic pentru copiile acestei cărți electronice, respectând prevederile regulile sunt foarte usoare Puteți utiliza această carte electronică pentru aproape orice scop precum crearea de lucrări derivate, reportaje, spectacole și cercetare Ele pot fi modificate, tipărite și date departe - puteți face practic ORICE cu cărți electronice din domeniul public Redistribuirea este supuse licenței de marcă, în special comercială redistribuire *** START: LICENȚĂ COMPLETĂ *** LICENȚA PROIECTULUI COMPLET GUTENBERG VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI ACEST ACEST ÎNAINTE DE A DISTRIBUI SAU DE A UTILIZA ACEASTA LUCRARE Pentru a proteja misiunea Project Gutenberg-tm de promovare a liberului distribuirea de lucrări electronice, prin utilizarea sau distribuirea acestei lucrări (sau orice altă lucrare asociată în vreun fel cu expresia „Proiect Gutenberg"), sunteți de acord să respectați toți termenii Proiectului Complet Licență Gutenberg-tm (disponibilă cu acest fișier sau online la http://gutenberg org/license) Secțiunea Condiții generale de utilizare și redistribuire Proiect Gutenberg-tm lucrări electronice A Citind sau folosind orice parte a acestui Proiect Gutenberg-tm lucrări electronice, indicați că ați citit, înțeles, sunteți de acord și acceptă toți termenii acestei licențe și proprietatea intelectuală acord (marcă comercială/drept de autor) Dacă nu sunteți de acord să respectați toate termenii acestui acord, trebuie să încetați să utilizați și să returnați sau să distrugeți toate copiile lucrărilor electronice ale Proiectului Gutenberg-tm aflate în posesia dumneavoastră Dacă ați plătit o taxă pentru obținerea unei copii sau accesul la un Proiect Gutenberg-tm lucrare electronică și nu sunteți de acord să fiți legat de termenii acestui acord, puteți obține o rambursare de la persoana respectivă sau entitate căreia i-ați plătit taxa conform paragrafului E B „Proiectul Gutenberg” este o marcă înregistrată S-ar putea să fie doar utilizat pe sau asociat în orice mod cu o lucrare electronică de către persoane care sunt de acord să respecte termenii acestui acord Sunt cateva lucruri pe care le puteți face cu majoritatea lucrărilor electronice Project Gutenberg-tm chiar și fără a respecta integral termenii acestui acord Vedea paragraful C de mai jos Există o mulțime de lucruri pe care le poți face cu Project Gutenberg-tm electronic funcționează dacă respectați termenii acestui acord și ajută la păstrarea accesului viitor gratuit la Project Gutenberg-tm electronic lucrări A se vedea paragraful E de mai jos C Fundația Proiectul Arhivei Literare Gutenberg („Fundația” sau PGLAF), deține un drept de autor al compilației în colecția Project Lucrări electronice Gutenberg-tm Aproape toată lumea lucrează în colecția se află în domeniul public în Statele Unite Daca un munca individuală este în domeniul public în Statele Unite și dvs sunteți situat în Statele Unite, nu revendim dreptul de a vă împiedica copierea, distribuirea, efectuarea, afișarea sau crearea de derivate lucrări bazate pe lucrare, atâta timp cât toate referințele la Proiectul Gutenberg sunt eliminate Desigur, sperăm că veți sprijini proiectul Misiunea Gutenberg-tm de promovare a accesului liber la lucrări electronice de către partajarea liberă a Proiectului Gutenberg-tm funcționează în conformitate cu termenii acest acord pentru păstrarea asociată cu numele Proiectului Gutenberg-tm munca Puteți respecta cu ușurință termenii acestui acord prin păstrând această lucrare în același format cu Proiectul complet atașat Licență Gutenberg-tm atunci când o partajați fără taxă altora D Legile privind drepturile de autor ale locului în care vă aflați guvernează și ele ce poți face cu această lucrare Legile drepturilor de autor din majoritatea țărilor sunt în vigoare o stare constantă de schimbare Dacă vă aflați în afara Statelor Unite, verificați legile țării dumneavoastră, în plus față de termenii acestui acord înainte de a descărca, copia, afișa, executa, distribui sau crearea de lucrări derivate pe baza acestei lucrări sau a oricărui alt proiect Gutenberg-tm lucrare Fundația nu face nicio declarație cu privire la statutul dreptului de autor al oricărei lucrări în orice țară din afara Statelor Unite state E Dacă nu ați eliminat toate referințele la Proiectul Gutenberg: E Următoarea propoziție, cu link-uri active către, sau alte imediate acces la, licența completă Project Gutenberg-tm trebuie să apară vizibil ori de câte ori orice copie a unei lucrări Project Gutenberg-tm (orice lucrare pe care apare sintagma „Proiect Gutenberg” sau cu care apare sintagma „Proiect Gutenberg" este asociat) este accesat, afișat, efectuat, vizualizat, copiat sau distribuit: Această carte electronică este pentru utilizarea oricui oriunde, fără costuri și cu aproape nicio restricție Puteți să o copiați, să o oferiți sau reutilizați-l în conformitate cu termenii licenței Project Gutenberg incluse cu această carte electronică sau online la www gutenberg org E Dacă o lucrare electronică individuală Proiect Gutenberg-tm este derivată din domeniul public (nu conține o notificare care să indice că este postat cu permisiunea deținătorului drepturilor de autor), lucrarea poate fi copiată și distribuite oricui în Statele Unite fără a plăti taxe sau taxe Dacă redistribuiți sau oferiți acces la o lucrare cu sintagma „Proiectul Gutenberg” asociată sau care apare pe munca, trebuie sa respectati fie cerintele paragrafelor E prin E sau obțineți permisiunea de utilizare a lucrării și a Marca comercială Project Gutenberg-tm, astfel cum este prevăzută în paragrafele E sau E E Dacă o lucrare electronică individuală Project Gutenberg-tm este postată cu permisiunea deținătorului drepturilor de autor, utilizarea și distribuția dvs trebuie să respecte atât paragrafele E până la E , cât și orice adițional termeni impusi de titularul dreptului de autor Termenii suplimentari vor fi legați la Licența Proiect Gutenberg-tm pentru toate lucrările postate cu permisiunea deținătorului drepturilor de autor găsită la începutul acestei lucrări E Nu deconectați, detașați sau eliminați întregul proiect Gutenberg-tm Termenii de licență din această lucrare sau orice fișiere care conțin o parte a acesteia lucrare sau orice altă lucrare asociată cu Proiectul Gutenberg-tm E Nu copiați, afișați, executați, distribuiți sau redistribuiți acest lucru lucrare electronică, sau orice parte a acestei lucrări electronice, fără afişând vizibil propoziţia prevăzută la paragraful E cu link-uri active sau acces imediat la termenii integrali ai Proiectului Licență Gutenberg-tm E Puteți converti și distribui această lucrare în orice binar, forme comprimate, marcate, neproprietate sau de proprietate, inclusiv oricare procesare de text sau formular hipertext Cu toate acestea, dacă oferiți acces la sau distribuie copii ale unei lucrări Project Gutenberg-tm într-un alt format decât „Plain Vanilla ASCII” sau alt format folosit în versiunea oficială postat pe site-ul web oficial al Proiectului Gutenberg-tm (www gutenberg org), trebuie, fără costuri, taxe sau cheltuieli suplimentare pentru utilizator, să furnizați a copie, un mijloc de a exporta o copie sau un mijloc de a obține o copie cerere, a lucrării în original „Plain Vanilla ASCII” sau altele formă Orice format alternativ trebuie să includă întregul proiect Gutenberg-tm Licența, așa cum este specificată la paragraful E E Nu percepeți o taxă pentru accesul la, vizionarea, afișarea, efectuarea, copierea sau distribuirea oricăror lucrări ale Proiectului Gutenberg-tm cu excepția cazului în care respectați paragraful E sau E E Puteți percepe o taxă rezonabilă pentru copii sau furnizare accesul sau distribuirea lucrărilor electronice Project Gutenberg-tm furnizate acea - Plătiți o redevență de % din profitul brut din care obțineți utilizarea Proiectului Gutenberg-tm lucrări calculate folosind metoda utilizați deja pentru a calcula taxele aplicabile Taxa este datorat proprietarului mărcii Project Gutenberg-tm, dar el a fost de acord să doneze drepturi de autor în temeiul acestui alineat către Proiectul Fundația Arhivei Literare Gutenberg Plăți de redevențe trebuie plătit în termen de de zile de la fiecare dată la care dumneavoastră pregătiți (sau sunt obligați legal să vă pregătiți) impozitul periodic se intoarce Plățile de redevențe ar trebui să fie clar marcate ca atare și trimisă la Fundația Arhivei Literare Project Gutenberg la adresa specificată în Secțiunea , „Informații despre donațiile către Fundația pentru Arhiva Literară Proiect Gutenberg” - Oferiți o rambursare completă a oricăror bani plătiți de un utilizator care notifică dumneavoastră în scris (sau prin e-mail) în termen de de zile de la primirea acestuia nu este de acord cu termenii întregului Proiect Gutenberg-tm Licență Trebuie să solicitați unui astfel de utilizator să revină sau distruge toate copiile operelor deținute pe suport fizic și întrerupeți orice utilizare și orice acces la alte copii ale Proiectul Gutenberg-tm funcționează - Oferiți, în conformitate cu paragraful F , o rambursare integrală a oricăror bani plătiți pentru o lucrare sau o copie de înlocuire, în cazul în care un defect în munca electronică este descoperită și raportată în termen de de zile de primire a lucrării - Respectați gratuit toți ceilalți termeni ai acestui acord distribuția lucrărilor Proiectului Gutenberg-tm E Dacă doriți să percepeți o taxă sau să distribuiți un Proiect Gutenberg-tm lucrare electronică sau grup de lucrări în termeni diferiți decât cei stabiliți mai departe în acest acord, trebuie să obțineți permisiunea în scris de la atât Fundația pentru Arhiva Literară Proiect Gutenberg, cât și Michael Hart, proprietarul mărcii Project Gutenberg-tm Contacteaza Fundație conform secțiunii de mai jos F F Voluntarii și angajații Proiectului Gutenberg cheltuiesc considerabile efort de a identifica, de a face cercetări privind drepturile de autor, de a transcrie și de a corecta domeniul public lucrează la crearea Proiectului Gutenberg-tm Colectie În ciuda acestor eforturi, Proiectul Gutenberg-tm electronic lucrările și suportul pe care pot fi stocate pot conține „Defecte”, cum ar fi, dar fără a se limita la, incomplete, inexacte sau date corupte, erori de transcriere, un drept de autor sau alt intelectual încălcarea proprietății, un disc defect sau deteriorat sau alt suport, a virus informatic sau coduri informatice care deteriorează sau nu pot fi citite echipamentul dvs F GARANȚIE LIMITATĂ, RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII PRIVIND DAUNEI - Cu excepția „Dreptul de înlocuire sau rambursare” descrisă în paragraful F , Proiect Fundația Arhivei Literare Gutenberg, proprietarul Proiectului Marca comercială Gutenberg-tm și orice altă parte care distribuie un Proiect Lucrări electronice Gutenberg-tm în temeiul acestui acord, renunțați la toate răspundere față de dumneavoastră pentru daune, costuri și cheltuieli, inclusiv juridice taxe SUNTEȚI DE ACORD CĂ NU AVEȚI REMATE PENTRU NEGLIGENȚĂ, STRICT RĂSPUNDEREA, ÎNCĂLCAREA GARANȚIEI SAU ÎNCĂLCAREA CONTRACTULUI CU EXCEPȚIA CELORA PREVĂZUT LA ALINEATUL F SUNTEȚI DE ACORD CĂ FUNDAȚIA, THE PROPRIETARUL MĂRCII COMERCIALE ȘI ORICE DISTRIBUITOR ÎN ACEST ACORD NU VA FI RĂSPUNDERE ÎN FAȚĂ DE DVS PENTRU REALIZARE, DIRECT, INDIRECT, CONSECENȚIAL, PUNITIV SAU DAUNE INCIDENTALE CHIAR DACĂ INFORMAȚI POSIBILITATEA ACESTORA DETERIORA F DREPTUL LIMITAT DE ÎNLOCUIRE SAU RESTITUIRE - Dacă descoperiți a defect în această lucrare electronică în termen de de zile de la primirea acesteia, puteți primiți o rambursare a banilor (dacă există) pe care i-ați plătit prin trimiterea unui explicație scrisă către persoana de la care ați primit lucrarea daca tu a primit lucrarea pe un suport fizic, trebuie să returnați mediul cu explicatia ta scrisa Persoana sau entitatea care ți-a furnizat lucrarea defectuoasă poate alege să furnizeze o copie de înlocuire în locul a restituire Dacă ați primit lucrarea pe cale electronică, persoana sau entitatea oferindu-l, poate alege să vă ofere oa doua oportunitate primiți lucrarea electronic în locul unei rambursări Dacă al doilea exemplar este, de asemenea, defect, puteți solicita o rambursare în scris fără alte detalii oportunități de a rezolva problema F Cu excepția dreptului limitat de înlocuire sau rambursare stabilit la paragraful F , această lucrare vă este furnizată „CA AȘA ESTE”, NU ALLA GARANȚII DE ORICE FEL, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR NU LIMITAȚI LA GARANȚII DE COMERCIABILITATE SAU ADECVENȚĂ PENTRU ORICE SCOP F Unele state nu permit declinarea răspunderii pentru anumite implicite garanții sau excluderea sau limitarea anumitor tipuri de daune Dacă orice declinare a răspunderii sau limitare prevăzută în acest acord încalcă legea statului aplicabilă prezentului acord, acordul va fi interpretat pentru a face limitarea sau limitarea maximă permisă de legea aplicabilă a statului Invaliditatea sau inopozabilitatea oricăruia prevederile prezentului acord nu anulează prevederile rămase F INDEMNIZARE - Sunteți de acord să despăgubiți și să dețineți Fundația, the proprietarul mărcii comerciale, orice agent sau angajat al Fundației, oricine furnizarea de copii ale lucrărilor electronice Proiect Gutenberg-tm în conformitate cu acest acord și orice voluntari asociați cu producția, promovarea și distribuția lucrărilor electronice Project Gutenberg-tm, inofensiv de orice răspundere, costuri și cheltuieli, inclusiv taxele legale, care decurg direct sau indirect din oricare dintre următoarele pe care le faceți sau cauza să apară: (a) distribuirea acestui proiect sau a oricărui proiect Gutenberg-tm lucrare, (b) modificare, modificare sau adăugiri sau ștergere la oricare Lucrarea Proiectului Gutenberg-tm și (c) orice defecțiune cauzată de dvs Secțiunea Informații despre Misiunea Proiectului Gutenberg-tm Proiectul Gutenberg-tm este sinonim cu distribuirea gratuită a lucrări electronice în formate care pot fi citite de cea mai mare varietate de computere inclusiv computere învechite, vechi, de vârstă mijlocie și noi Exista din cauza eforturilor sutelor de voluntari și a donațiilor de la oameni din toate categoriile sociale Voluntari și sprijin financiar pentru a oferi voluntarilor asistența de care au nevoie, sunt esențiale pentru a ajunge la proiectul Gutenberg-tm obiective şi asigurând că colecţia Project Gutenberg-tm va rămân disponibile gratuit pentru generațiile viitoare În , Proiectul Gutenberg Literary Archive Foundation a fost creată pentru a oferi o securitate sigură și viitor permanent pentru Proiectul Gutenberg-tm și generațiile viitoare Pentru a afla mai multe despre Project Gutenberg Literary Archive Foundation și cum vă pot ajuta eforturile și donațiile, consultați secțiunile și și pagina web a Fundației la http://www pglaf org Secțiunea Informații despre Arhiva Literară Proiectul Gutenberg fundație Fundația pentru Arhiva Literară Proiect Gutenberg este o organizație non-profit (c)( ) corporație educațională organizată în conformitate cu legile statul Mississippi și i s-a acordat statutul de scutire de taxe de către Intern Serviciu de venit Codul EIN al fundației sau codul fiscal federal numărul este - Scrisoarea sa (c)( ) este postată la http://pglaf org/fundraising Contribuții la Proiectul Gutenberg Fundația Arhivelor Literare sunt deductibile fiscal în întregime permis de legile federale din SUA și de legile statului dvs Sediul principal al Fundației este situat la adresa Melan Dr S Fairbanks, AK, , dar voluntarii și angajații săi sunt împrăștiați în numeroase locații Biroul său de afaceri este situat la North West, Salt Lake City, UT , ( ) - , e-mail business@pglaf org Link-uri de contact prin e-mail și contact actualizat informațiile pot fi găsite pe site-ul web al Fundației și oficial pagina la http://pglaf org Pentru informații suplimentare de contact: Dr Gregory B Newby Director executiv și director gbnewby@pglaf org Secțiunea Informații despre Donații către Proiectul Gutenberg Fundația Arhivei Literare Proiectul Gutenberg-tm depinde și nu poate supraviețui fără largi a răspândit sprijinul public și donații pentru a-și îndeplini misiunea de creşterea numărului de lucrări din domeniul public şi licenţiate care pot fi distribuit gratuit în formă care poate fi citită de mașină, accesibilă celor mai largi gamă de echipamente, inclusiv echipamente învechite Multe donații mici (de la USD la USD) sunt deosebit de importante pentru a menține scutirea de taxe statut la IRS Fundația se angajează să respecte legile care reglementează organizații de caritate și donații caritabile în toate cele de state ale Statelor Unite state Cerințele de conformitate nu sunt uniforme și este nevoie de a efort considerabil, multe hârtii și multe taxe de întâlnit și de a ține pasul cu aceste cerinţe Nu solicităm donații în locații unde nu am primit confirmarea scrisă a conformității La TRIMITEȚI DONAȚII sau stabiliți starea de conformitate pentru oricare vizitați în special http://pglaf org Deși nu putem și nu solicităm contribuții de la statele în care noi nu au îndeplinit cerințele de solicitare, nu cunoaștem nicio interdicție împotriva acceptării donaţiilor nesolicitate de la donatorii din asemenea state care abordează-ne cu oferte de donație Donațiile internaționale sunt acceptate cu recunoștință, dar nu putem face orice declarații privind tratamentul fiscal al donațiilor primite de la în afara Statelor Unite Numai legile americane ne afectează personalul mic Vă rugăm să verificați paginile web ale Proiectului Gutenberg pentru donația curentă metode si adrese Donațiile sunt acceptate într-un număr de altele modalități, inclusiv cecuri, plăți online și donații cu carduri de credit Pentru a dona, vă rugăm să vizitați: http://pglaf org/donate Secțiunea Informații generale despre proiectul Gutenberg-tm electronic lucrări Profesorul Michael S Hart este inițiatorul Proiectului Gutenberg-tm conceptul unei biblioteci de lucrări electronice care ar putea fi partajată liber cu oricine Timp de treizeci de ani, a produs și distribuit Project Cărți electronice Gutenberg-tm cu doar o rețea liberă de sprijin voluntar Cărțile electronice Project Gutenberg-tm sunt adesea create din mai multe tipărite ediții, toate fiind confirmate ca domeniu public în SUA cu excepția cazului în care este inclusă o notificare privind drepturile de autor Astfel, nu neapărat păstrați cărțile electronice în conformitate cu orice ediție de hârtie anume Majoritatea oamenilor încep de la site-ul nostru Web care are principala facilitate de căutare PG: http://www gutenberg org Acest site web include informații despre Proiectul Gutenberg-tm, inclusiv modul de a face donații către Proiectul literar Gutenberg Archive Foundation, cum să contribuim la producerea noilor noastre cărți electronice și cum abonați-vă la buletinul nostru informativ prin e-mail pentru a afla despre noile cărți electronice 